Kerala Gazette No . 32 dated 10th August 2010 . 
PART III 


STORES PURCHASE 


Collegiate Education Department 


SHORT TENDER NOTICE 


No. A8/ 893 / 2010 . 


| 30th July 2010. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Lab Equipments to University College , Thiruvananthapuram 
for the year 2010 -11 . 


The envelops containing the tenders should be 
superscribed as “ Tender for the supply of 
Lab Equipments vide Tender Notice No . 3 / 10 /A8 /UC / 
UGA and addressed to The Principal, University 
College , Thiruvananthapuram so as to reach this College 
on or before 17 -8 -2010, 2 p . m . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 3 p . m . 
on 17 - 8 -2010 in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. 


Tender forms can be had from the College Office 
from 10 . 30 a . m . to 1 p .m . on the working days till 
17 -8 - 2010 . The cost of the tender form is Rs. 451 (Rupees 
Four hundred and Fiftyone only) including VAT + Cess. 
The tender forms can be had by post by sending 
Money Order for Rs. 501. 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 17 - 8 - 2010 - ന് 
2 മണിയ്ക്കകം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കവറിനുമുകളിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ലാബ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ദർഘാസ് എന്നും 
ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
2 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല. ദ ർ ഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ 
അ വരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
17 - 8 - 2010 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 . 30 
മുതൽ 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 451 രൂപയും ( വാററ്, സെസ്സ് ഉൾപ്പെടെ) ഡ്യൂപ്ലിക്കേററ് 
ഫാറത്തിന്റെ വില 226 രൂപയും ( വാററ്, സെസ്സ് ഉൾപ്പെടെ) 
ആകുന്നു . ഒറിജിനൽ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്നവർക്കു 
മാത്രമേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേററ് ഫോറം നല്കുകയുളളു . തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യമുളളവർ ഒറിജിനലിനു മാത്രം 501 രൂപയും 
ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമുള്ളവർ 777 രൂപയും 
അധികം മണിഓർഡർ അയ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകിയ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . 

മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകയേക്കാൾ കുറവായി അയയ്ക്കുന്ന 
മണി ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ചെക്ക്, ഡി . ഡി., 
സ്റാമ്പ് എന്നിവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാററം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ 
1 % ( മിനിമം 100 രൂപയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ) തുക 
നിരതദ്രവ്യമായി നൽകേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തുക ഡി. ഡി . 
ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായോ 
ഭാഗികമായോ നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ 
രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന 
സാ ധനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് 
ഭാഗികമായോ മൊത്തമാ യോ വിതരണ ഉത്തരവ് 
നൽകുന്നതാണ്. 

- വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 20 ദിവസത്തിനകം 
സാധനങ്ങൾ കോളേജാഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
അതിനായി യാതൊരു വിധ കടത്തുകൂലിയും 
കയറ്റിറക്കുകൂലിയും നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ സാധനത്തിനും 
വാറ്റ് നികുതിയും സെസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് ഉടനെ വിതരണ ഉത്തരവ് 
നൽകുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം 
ആദ്യ ദർഘാസുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള 
നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ടി സ്ഥാപനത്തെ 
കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 


The cost of duplicate tender form will be Rs. 226 
(Rupees Two hundred and Twentysix only ) including 
VAT + Cess . It will be issued only to those who have 
purchased the original tender form . The original and 
duplicate tender forms together can be had by post by 
sending Money Order for Rs. 777 (Rupees Seven hundred 
and Seventyseven only ) . 


- The cost of tender form, paid, will not be refunded. 
The tender form once purchased , is not to be exchanged . 


Money Order for the amount more or less than 
specified above will not be accepted . Demand Draft, 
Cheque , Stamp etc . will not be accepted towords the cost 
of tender forms or will not be send by V . P . P. The tender 
forms are not transferable . 


| Face Value is Rs. 2,50, 000 (Rupees Two Lakhs and 
Fifty Thousand only .) 


തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ് സിററി കോളേജിൽ 
2010 - 11 വർഷത്തിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നല്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച പൂരിപ്പിച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസിൽ പറയുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും 

ടെൻഡർ ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും അപ്രകാരം തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു സമയവും - 17 - 8 - 2010 , 3 മണി. 
നൽകുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

- ടെൻ ഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നവർ സാധ ന ങ്ങ ൾ സമയവും 18 - 8 - 2010 , 3 മണി. 
നൽകുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ വില രേഖപ്പെടുത്തിയ 

-- ടെൻ ഡർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
ഇൻവോയ്സിന്റെ മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

19 - 8 - 2010, 3 മണി. 
സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുൻപ്, 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 
കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ - ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡാഫ് റ്റ് തുടങ്ങിയവ ടെ ൻ ഡർ 
അപ്പൻഡിക്സസ് XVII പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മതപത്രവും - ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെൻഡറുകൾ 
സയെ ഓർഡറിൽ പറയുന്ന തുകയുടെ 5 % വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ ഓഫീസുമായി 
തുക യ്ക്കുള്ള ഡി . ഡി . സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, കേരള സ്റ്റോർ 

പട്ടിക 
പർച്ചേസ് മാനുവലിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ക്രമ ഉപകരണ അനുബന്ധ ഉപകരണ എണ്ണംയൂണിറ്റ് 
മുഖവില - രൂപ 2,50, 000 (രണ്ടുലക്ഷത്തിഅൻപതിനായിരം നമ്പർ ത്തിന്റെ പേര് ങ്ങളുടെ പേര് 
രൂപ മാത്രം). 

- 1 കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റൽ കോർ- 2 - 

1 1 
ഡ്യൂ പാസസ്സർ-2.93 GHz 

ഇന്റൽ ഒറിജിനൽ മദർ 
University College, 

| (Sd.) 

ബോർഡ് G31 ചിപ്സെറ്റ് 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

ഡിവിഡി റൈറ്റർ 
റാം 2 GB 
ഡിഡിഇ 2 റാം 
500 GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 

18.5 ടി എഫ് ടി മോണിട്ടർ 
TENDER NOTICE 

മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡ് 
[ No. 7/2010- 11] 

ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് 

( ലോജിടെക്) 
No. C . M. G . M . C . H ./ Com /253 / 2010 - 11 . 6th July 2010 . 

മൾട്ടി മീഡിയ സ്പീക്കർ 

ടിവിഎസ് ഇ 
Sealed tenders are invited for the supply of the 

( ഡോട്ട് എം എസ് പി എ3 പ്രിന്റർ 
Computer and accessories to be purchased for the 

മാട്രിക്സ്) 
Chembai Memorial Govt. Music College Hostel , Palakkad . 

24 പിൻ 
Cost of tender form : 

യുപിഎസ് 600 VA10 mts ബാക്ക്അപ് 1 1 

ഹയർ 
Original - Rs. 150 + VAT @ 4 %. 

ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയർ, 
Duplicate -- Rs. 100 + VAT @ 4 %. 

കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ - 1 1 


പ്രിന്റർ 


C . M . Government Music 
College Hostel, 
Palakkad . 


| ( Sd.) 
Warden. 


| Last date and time of sale of tender form - 17- 8 - 2010, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 18 - 8- 2010, 
3 p. im . 

Date and time of opening of tender - 19 - 8 -2010 , 
3 p . m . 


Fisheries Department 


ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 


Cheques and Bank Drafts will not be accepted 
towards the cost of tender forms. For further details , 
contact the office of the undersigned during office hours. 


പാലക്കാട്ചെമ്പ്മെമ്മോ റി യൽ ഗവ . മ്യൂസിക് 
കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഉപയോഗത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറും 
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി സീൽ 
ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ രൂപ 150+ വാറ്റ് 4 %. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 100+ വാറ്റ് 4 %. 


നമ്പർ സി2 - 99 / 2010 - 11 ( 2 ). 

2010ജൂ ലൈ 8 . 
-- പോളച്ചിറ ദേശീയ മത്സ്യവിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിലും 
എടത്വ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിഷ് ഫാമിലും 2010 - 11 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന ഇനം 
മത്സ്യത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ഇന വിവരം 


1. എക്സ്പെല്ലറിൽ ആട്ടിയ നിലക്കടല പിണ്ണാക്ക് - 3ടൺ 
2. ഉമി ഇല്ലാത്ത മേൽത്തരം അരിതവിട് - -- 2.5 ടൺ 


Harbour Engineering Department 


TENDER NOTICE 


No, D2- 3404/ 09/EE/ KLM. 


| 23rd July 2010. 


ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ വിലയാണ് ടെൻഡറിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ടി സാധനങ്ങൾ സപ്ല ഓർഡർ 
നല്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം ചെലവിൽ ദേശീയ 
മത്സ്യവിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർറൂമിൽ 
അട്ടിവച്ച് തരുന്നതിനുള്ള വിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
ടെൻഡറുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് “ പോളച്ചിറ ദേശീയ മത്സ്യ 
വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ 2010 - 11 വർഷത്തിലേക്ക് 
മത്സ്യതീറ്റ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡറുകൾ” എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം. 
-- ടെൻഡർ ഫോറങ്ങൾ 400 രൂപ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
അടച്ച് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ആഗസ്റ്റ്30 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെൻഡർ 
ഫോറത്തിന് 200 രൂപ വിലയും വില്പന നികുതിയും അടച്ച് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. മൊത്തംതുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി 
പോളച്ചിറ ദേശീയ മത്സ്യവിത്തുല്പാദനകേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ 
തിരുവല്ല ശാഖയിൽ മാറത്തക്കവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ടെൻഡറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ച ടെൻഡറുകാരന്റേതൊഴികെയുള്ള ഡാഫുകൾ 
ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന ദിവസംതന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്. 


ടെൻഡർ ഫോറങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് 30 വൈകുന്നേരം 
മൂന്നുമണിവരെ പോളച്ചിറ ദേശീയ മത്സ്യവിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രം 
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
ഹാജരായ ടെൻഡർമാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേദിവസം 
3.30- ന് ടെൻഡർ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന ദിവസംഎന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ 
പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്തുതന്നെ ടെൻഡറുകൾ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ടെൻഡറുകൾ തുറന്നാൽ 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ 
താല്ക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതും മേലധികാരികളുടെ 
അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 
ടെ ൻ ഡറിനോടൊപ്പം നിലക്കടല പിണ്ണാക്കിന്റെ യും 
അരിതവിടിന്റെയും സാമ്പിളുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
പരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


The Executive Engineer, Harbour Engineering 
Division , Kollam invites sealed and competitive tenders 
for and on behalf of the Governor of Kerala from 
approved manufacturers , distributors and stockists 
for the supply of following item . 
- Tender No . - 15/2010 -11 / EE / KLM. 

Description of Articles to be supplied — Supply of 
- 200 mm diameter, 7m long , Reinforced Flexible Rubber 

Hose having working pressure of 12 kg/cm2 for the DP 
100B Sand pump. 

Quantity - 1 No . 

Period of supply — within 15 days from the date of 
issuing supply order. 

Intending tenderers may submit their tender in the 
tender schedule issued from this office. The tender form 
can be had from the office of the Executive Engineer, 
Harbour Engineering Division , Asramam , Kollam on 
written request accompanied by necessary certificates to 
prove the eligibility and on payment of Rs. 400 + 4 % VAT 
(Rs. 416 ) being the cost of tender form during the office 
hours on all working days from 10 - 8 -2010 upto 1 p . m . 
on 20 - 8 - 2010 . Duplicate tender form if required will 
be issued on application along with payment of Rs. 200 + 
4 % VAT (Rs. 208 ). The cost of tender forms or duplicate 
forms once paid will not be refunded under any 
circumstances. 

Tenderer s desirous of having tender documents by 
post shall have to remit Rs. 466 being the cost of tender 
- form plus Rs. 50 postal charge and Rs. 258 for duplicate 

form by money orders. Cheques, Drafts, Postal Orders 
etc ., will not be accepted towards the cost of tender 
forms nor the forms sent by V. P. P. The department will 
not be responsible for any delay caused in getting tender 
forms in time either due to the postal delay or by any 
other reasons. 

The sealed tenders should be superscribed as the 
“ Tender for the supply of reinforced Flexible Rubber Hose 
for 100 DP Sand Pump ” and addressed to the Executive 
| Engineer, Harbour Engineering Division, Kollam , 

Asramam - 2 as to reach on or before 20 - 8 - 2010 at 
3 . 30 p . m . If the last date of receipt of tender happens 
to be a holiday tender will be accepted upto 3. 30 p . m . 
on the next working day . 

The tenderers should send along with his tender 
form a preliminary agreement in the prescribed proforma 
attached along with the tender schedule executed and 
signed in Kerala Stamp Paper worth Rs. 100 ( if Kerala 
Stamp Paper is required by post an amount of Rs . 150 is 
to be send by money order including the postage charge ). 
The tenders should also accompanied by EMD which is 


ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ 50 രൂപ 
വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സർക്കാരുമായി ടെൻഡറുകാരൻ 
കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും ടി നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനംമൂലം സർക്കാരിന് നഷ്ടം 
ഉണ്ടായാൽ അതിന് കരാറുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥൻ 
ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 


ടെൻഡറുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
പോളച്ചിറ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് 
ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


ദേശീയ മത്സ്യ വിത്തുല്പാദന 
കേന്ദ്രം, പോളച്ചിറ , 
കവിയൂർ പി . ഒ . 


- ( ഒപ്പ്) 
ഫിഷറീസ്അസിസ്റ്റന്റ് 

ഡയറക്ടർ. 


1 % of quoted amount rounded to nearest higher 50 rupees 
as DD pledged in favour of Executive Engineer, Harbour 
Engineering Division , Kollam from any of the Nationalised 
Bank having branch at Kollam . Tenders without the 
required agreement and EMD will be rejected . The 
tenders will be opened at 4 p . m . on 20 -8 - 2010 in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. The 
firm period of tender is 4 months . The conditions put 
forthwith by the tenderer along with the tender will 
not be accepted . The quoted rate should be inclusive of 
all cost of materials, taxes, duties, transit insurance and 
delivery charges at site . The item shall have enough 
warranty against any manufacturing defect, eligible 
maximum guarantee period furnished and supplied at 
Neendakara fishery Harbour, Kollam , Kerala . The rule 
applicable to store purchase in Kerala Government is 
applicable to this tender also . All conditions prevailing to 
tender and all other supplementary orders related with 
tender acceptance in Kerala P.W . D . are also applicable to 
this tender. The undersigned reserves the right to reject 
application for tender forms or submitted tenders without 
assigning any reason thereof. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൊല്ലം താഴെപ്പറയുന്ന സാധനം 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് അംഗീകൃത ഉല് പാ ദ കർ, 
വിതരണക്കാർ, സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 15/2010- 11/ ഇഇ- കൊല്ലം. 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം 
ഡി . പി . 100 ബി സാന്റ് പമ്പിനുവേണ്ടി 200 മി.മീറ്റർ വ്യാസവും 
7 മീറ്റർ നീളവും റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തതും 12 കി. ഗ്രാം /cm2 
വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉള്ളതുമായ ഫ്ളെക്സിബിൾ റബ്ബർ ഹോസ്. 

അളവ്- 1 എണ്ണം. 

സപ്ലെചെയ്യേണ്ട കാലാ വധി - സപ്ത ഓർഡർ 
നൽകിയ തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നൽകുന്ന നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ ആണ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട ത് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തുറമു ഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തുറമുഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ആശ്രാമം, കൊല്ലം കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും 10 - 8 - 2010 മുതൽ 20 - 8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
എല്ലാ ആഫീസ് ദിവസങ്ങളിലും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായ 400 രൂപയും 4 % മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതിയും 
( 416 രൂപ) അടച്ച് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖ കൾ 
ഹാജരാക്കി രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ ആയതിന്റെ വിലയായ 
200 രൂപയും 4 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും ( 208 രൂപ ) അടച്ച് 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോ 
ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് കോപ്പിക്കോ നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

തപാൽ മുഖാന്തിരം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചെലവായ 50 രൂപ സഹിതം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് 
466 രൂപയും ( 416 + 50 ) ഡ്യൂപ്ലിക്കേ റ്റിന് 258 രൂപയും 
(208 + 50) മണിയോർഡറായി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും വി. പി. പി . ആയി- 


അയച്ചു തരുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളുടെ വില ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തപാൽ തകരാർമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം സംഭവിക്കുന്ന 
പക്ഷം ആയതിന് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസിൽ “100 ഡി. പി. സാന്റ് പമ്പിനുവേണ്ടി 
ഫ്ളെക്സസിബിൾ റബ്ബർ ഹോസ്സപ്ലെചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
- ദർഘാസ് എന്ന് കവറിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സീൽ 
ചെയ്ത് 20 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഹാർബർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ആശാമം, കൊല്ലത്തിന് ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 20- 8- 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ ആയത് തപാൽ 
തകരാർ മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും ഉത്ത ര വാദി 
ആ യി രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതുഅവധിയായി 
പഖ്യാ പി ക്കുന്നപക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തോടൊപ്പം 100 രൂപ വിലയുള്ള 
കേരളാ സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
കൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ ഉള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുദ്രപത്രം തപാലിൽ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ പോസ്റ്റേജ്ചാർജ്ജ്ഉൾപ്പടെ 150 രൂപ നൽകേണ്ടതാണ്. 
അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തുറമുഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലത്തിന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൊല്ലത്തുള്ളഏതെങ്കിലും നാഷണലൈസ്ഡ് 
ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറാവുന്നതും ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനത്തിന് ( 50 രൂപയ്ക്ക്മുകളിലേക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്) 
തുല്യമായിട്ടുള്ളതുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി 
കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ അപ്പാടെ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസുകൾ 20- 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെയോ, അവർ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ ഫേം പീരീഡ് 4 മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസുകാരൻ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസിൽ എല്ലാ നികുതികളും കടത്തുകൂലിയും ഉൾപ്പടെ 
നീണ്ട ക ര മത്സ്യ ബ ന്ധ ന തു റമുഖം, കൊല്ലത്ത്സപ്ല 
ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള തുകയാണ് രേഖ പ്പെ ടു ത്തേണ്ട ത്. 
- ഉൽപ്പന്ന ത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണ പ ര മാ യ തക രാ റിന്മേൽ 
ആവ ശ്യ മായ വാറന്റിയും നൽകാ വു ന്ന പര മാ വധി 
ഗ്യാരന്റിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കേരള സർക്കാരിന്റെ 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും 
ഈ ദർഘാ സിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷയോ പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Office of the Executive Engineer, 
Harbour Engineering Division , 
Asramam , Kollam -2 . 


( Sd.) 
Executive Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 - 9328 / 2010 / ജി . മെ . ആ . 


2010 ജൂ 


ലൈ 20. 


കൊടകര നിയോജകമണ്ഡലം എം . എൽ. എ . യുടെ 
- പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കാട്, മറ്റത്തൂർ 
ഗവൺമെന്റ് ആശു പതിക ളി ലേക്ക് ഓരോ മൊബൈൽ 
മോർച്ചറിയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ വിതരണക്കാരിൽനിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇനവിവരം 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. C1- 7948/2010/ MCHA. 

12th July 2010 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Antibacterial suture braided polyglactin 
910 coated with an Antibacterial agent called tricolson of 
size 5 - 0 of length 45 cm on a Half circle round body 
(Oval) 16 mm Needle made of special grade steel SS . 420 to 
Medical College Hospital, Vandanam , Alappuzha . 

Tender No. C1- 7948 / 10 /MCHA and due date should 
be superscribed on the envelop at each tender. Tender 
should be addressed to the superintendent, Medical 
College Hospital, Alappuzha. Last date of receipt of 
tender is 31 - 8 - 2010 at 11 a . m . Late tender will not be 
accepted at any cost. The tender will opened on 
31 -8 - 2010 at 11 a . m . in the presence of tenderers or their 
authorized representatives who may be present at the 
time. Intending tenderers may obtain the tender form from 
the Office of the Superintendent, Medical College 
Hospital, Alappuzha on or before 30 -8 -2010 at 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original - Rs. 400 + VAT. 
- Duplicate - Rs. 200 + VAT. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 and E . M . D . 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours . 

- ആലപ്പുഴവണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആൻറിബാക്ടീരിയൽ സൂച്ചർ ബയിഡഡ് പോളിഗ്ലാക്ടിൻ 
910 കോട്ടട് വിത്ത് ആൻ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഏജന്റ് കാൾഡ് 

ടൈമൊൾസൺ ഓഫ് സൈസ്5 - 0 ഓഫ് ലെംഗ്ത്ത് 45 സെ . മീ . 
ഓൺ എ ഹാഫ് സർക്കിൾ റൗണ്ട് ബോഡി ( ഓ വൽ) 
16 എം . എം . നീഡിൽ മെയിഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രഡ് 
സ്റ്റീൽ എസ്. എസ്. 420 വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സീൽവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ സി1-7948 / 2010 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി, സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 31 - 8 - 2010 പകൽ 
11 മണിക്ക് മുമ്പായി ആഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 31- 8- 2010 പകൽ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
400 രൂപയും വിൽപ്പന നികുതിയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
200 രൂപയും വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 30 - 8 - 2010 പകൽ 
3 മണിക്കു മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
50 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതിത്തരേണ്ടതും മൊത്തം 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധക മായ നിയ മ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട 
ആശുപ്രതി അധികാരികളിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. മൊബൈൽ മോർച്ചറി 

( ബെന്റ് ഗ്ലാസ്സോടുകൂടിയത്) - 2 എണ്ണം 
2. ജനറേറ്റർ ( ആവശ്യമായ 
കപ്പാസിറ്റിയോടുകൂടിയത്) - 2 എണ്ണം 

ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ “ ദർഘാസ് ഫോർ 
മൊബൈൽ മോർച്ചറി” എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ആഫീസർ (ആരോഗ്യം), തൃശ്ശൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
16- 8- 2010 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുൻപായി ലഭിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
12.30 - ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജരുള്ള കക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

-- ഓരോ ദർഘാസിനോടുംകൂടെ 100 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും ഉപകരണങ്ങളുടെ 
മൊത്തംതുകയുടെ(1 %) ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ 
നിരതദ്രവ്യമായും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തുക 
ഏതെ ങ്കിലും ദേശ സാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ 
ജില്ലാ മെഡി ക്ക ൽ ഓഫീ സ റുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
ത്യശ്ശൂർ ബാഞ്ചിൽ മാറാ വുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരന്റിയും സർക്കാർ 
നിയമപ്രകാരമുള്ള തുക അടച്ചാൽ വാറന്റി കാലയളവിനുശേഷം 
വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവും നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

- ദർഘാസ് അംഗീക രിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി/ സ്ഥാപനം ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി 
കാലയളവിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ മൊത്തം തുകയുടെ 5 % 
( അഞ്ചു ശതമാനം) സെക്യൂരിറ്റി ആയും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില അസ്സൽ 400 രൂപയും വിൽപ്പന നികുതി 
പുറമേയും ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 11- 8- 2010 -ാം തീയതി മുതൽ 13 -8-2010 -ാം 
തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ ആയിരിക്കും. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
-- ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Medical College Hospital, 
Alappuzha. 


(Sd.) 
Superintendent. 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് 
(ആരോഗ്യം), 
- തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 

(ആരോഗ്യം). 


700 
300 
300 


Nos . 
,, 
,, 


TENDER NOTICE 

ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 

- എസ്4/ 12660 / 2009 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 
No . S4 /12660 /2009 . 

14th July 2010. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 400 രൂപ. 
for the supply of the following items to Medical College 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Hospital, Kozhikode . 

സമയവും - 28 - 8 - 2010 , 3 മണി. 
LIST OF ITEMS 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
| Sl. 

30 - 8 - 2010 , 5 മണി. 
Name of Items 

Quantity 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31 - 8 - 2010, 

| 1 മണി. 
Battery Small 
Battery Medium 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
Battery large 

തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
Vim Powder 

200 Kg. 

കോഴിക്കോട്- 8. 
Nail Brush 

100 Nos . 

200 
Soap solution 200ml 

Bottles Medical College Hospital, 

(Sd.) 
Kozhikode. 

500 
Broom Nos. 

Superintendent. 
Machine Oil 8 .5ml 

- 50 Bottles 
Candle 

500 Nos . 
Toilet Brush 200 

Department of Indigenous Medicine 
Blade Ordinary 200 Pkts. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
Superscription Tender Number should be specifically 

നമ്പർ എ - 143/ 2010 . 

2010 ജൂ ലൈ 24. 
noted as - No. S4/ 12660 /2009 . 
Earnest Money Deposit — 1 % . 

കോഴി ക്കോട് ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശു പത്രിയിൽ 
Price of tender ( in duplicate) - Rs. 400 . 

പഞ്ചകർമ്മ തിയേറ്ററിലേക്കും ആശുപ്രതിയിലെ ആവശ്യത്തിനും 

ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
Date and time of close of sale of tender forms 

നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച് ടെണ്ടറുകൾ 
28- 8 - 2010 at 3 p . m . 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടറുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
Date and time for receipt of tender — 30 - 8 -2010 

തീയതി 17 - 8 - 2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെയാണ്. ടെണ്ടറുകൾ 
at 5 p . m . 

അന്നു തന്നെ ഉച്ച യ് ക്ക് 3 മണിക്ക് ടെണ്ടർ നൽകിയ 
Date and time of opening of tender — 31- 8 - 2010 വ്യക്തിയുടെയോ (കമ്പനി പ്രതിനിധികളുടെ യോ ) അവർ 
at 1 p . m . 

അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
Address of officer from whom tender forms are to be 

തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ 
obtained and whom tenders are to be sent — The 

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്തിയ ടെണ്ടർ, 

ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും കമ്പനിയുടെ നിലവാരവും 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode. 

കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സപ്ലെ ഓർഡർ 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകംഉപകരണങ്ങൾ സപ്പെ 
താഴെ പറ യു ന്നവ സപ് ളെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ട റു കൾ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ 
ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോഉള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സാധാരണ ടെണ്ടറുകൾക്കുള്ള എല്ലാ 
- ഇനവിവരം 

വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രിക്കും. ടെണ്ട ർ 

ഫോറം ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ 
കമ 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് അളവ്/എണ്ണം നിന്നും 400 രൂപയും 12 /2 % വാറ്റും നിരക്കിൽ 4 - 8- 2010 മുതൽ 
നമ്പർ 

ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 
ബാറ്ററി ( ചെറുത്) 

700 എണ്ണം ആവശ്യമെങ്കിൽ 200 രൂപയും 12 /2 % വാറ്റും നൽകേണ്ടതാണ്. 
ബാറ്ററി (മീഡിയം ) 

300 ,, 

ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി നിരതദ്രവ്യം 1 % ഓഫീസിൽ 
ബാറ്ററി ( വലുത്) 

300 

ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപ്രതി 

,, 
വിം പൗഡർ 

200 കിലോ 

ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് 

വിധേയമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. മുദ്രവച്ച കവറിന് 
നെയ്തൽ ബ്രഷ് 

100 എണ്ണം 

പുറത്ത് പഞ്ചകർമ്മ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാ 
സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ 200 എം .എൽ. 200 കുപ്പി 

വശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾസപ്ലെചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ 
ചൂല് 

500 എണ്ണം 

എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 
മെഷീൻ ഓയിൽ 8.5 എം .എൽ. 50 കുപ്പി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മെഴുകുതിരി 

500 എണ്ണം 

ഫോൺ നമ്പർ 0495 - 2382314 . 
ടോയ്ലറ്റ് ബ്രഷ് 

200 }, 
- ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി, 

(ഒപ്പ്) 
ബ്ലേഡ് (ഓർഡിനറി) 

200 പാക്കറ്റ് 
- കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ട്. 


Irrigation Department 

TENDER NOTICE 


No. W4 ( C ) 1654/97. 


19th July 2010 . 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tender for the following work in sealed 
cover superscribing the name of work from the 
Manufacturers /Dealers / Suppliers of " Electronic Total 
Station ”. 

The firm period of the tender will be four (4 ) months from 
the date of receipt of tender. 

Tender No. 7/ SEMI/ 2010 -11. 

Name of Work — Supplying of Electronic Total Station 
and accessories ( 1 No.). 

Estimate PAC - Rs. 4,00,000 . 
EMD - Rs. 10 ,000 . 
Cost of tender documents - Rs. 800 + VAT @ 4 %. 
Last date of receipt of tender - 16- 8-2010 , 4 p. m . - 

Tender documents and other particulars can be obtained 
from the office of the undersigned on all working days 
commencing from 11 - 8-2010 upto 4 p. m . on 12 - 8 - 2010 . 
A preliminary agreement in the prescribed form in Stamp 
Paper worth Rs. 100 should also be executed and submitted 
along with the Tender . Tenders received without preliminary 
agreement will be summarily rejected . According to the 
provision of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 
8 (2 ) 1984 , the Contractor who is undertaking Construction 
of work has to remit 1 % of total cost of construction as 
contribution towards the Kerala Construction Workers 
Welfare Fund . The EMD should be pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram and submitted along with the tender. 

The sealed tenders should reach the office of the 
undersigned by post/speed post on or before 4 p. m . on 
16 -8 - 2010 . Under any circumstances the tenders received 
directly or by courier will not be accepted . The tender will 
be opened at 4 . 30 p .m . on 16 - 8 - 2010 by the undersigned 
or an authorized person in the presence of tenderers who are 
present at that time. The tenders will not be received in 
person direct under any circumstances. If the tender date is 
declared to be a holiday the tenders will be received on the 
next working day upto 4 p . m . and will be opened at 4 . 30 p . m . - 
Earnest Money will not be accepted in the form of 
Indira Vikas Pathra . Labour Contract Societies should 
produce certificates from competent authority (from 
concerned Joint Registrar ) showing their class of 
Registration , work in hand , financial limit of total works . 
They can take up time and eligibility certificate along 
with the tender documents . All the conditions prevailing 
in respect of the tenders in Kerala Irrigation Department 
and as per the G .O . ( P ) No. 84 / 97 /PW & T is applicable to the 
above work also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തിക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ മുതലായവരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ളദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെയായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 7 / എ സ് . ഇ . എം . എ . | 2010 - 11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ഇലക്ട്രോണിക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ 
വിതരണം (1 എണ്ണം). 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 4,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 10,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 800 + വാറ്റ് ( 4 % ). 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 8 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 11 - 8 - 2010 
മുതൽ 12 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവ സ ങ്ങ ളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെകൂടെ 
100 (നൂറ്) രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലു 
ള്ളതുപകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
1984 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയ മ ത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അ നു സ രിച്ച് പസ്തുത 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമ നിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ 
വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
മാത്രം 16 - 8 - 2010 , 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽഎത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച് 
കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 16 - 8- 2010 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തന്നെ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണിവരെദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം 4. 30 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്ര സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ജല വിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ, 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത, കൈവശമുള്ള 
പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക 
പരിധി മുത ലാ യവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റു കളും 
ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് ടെണ്ടർ 
വാങ്ങുന്ന സമയം ഹാജരാക്കേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ 
ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 
84 / 97 / പി. ഡബ്ളൂ . ആന്റ് റ്റി. പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിന് ബാധകമാണ്. 
Office of the Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Circle, 
5th Floor, Jalavijnana Bhavan , 
Ambalamukku , Kowdiar P. O ., 
Thiruvananthapuram - 3 . 

Superintending Engineer. 


( Sd.) 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


No . C1/4284/2010 / TDMCA . 

19th July 2010 . 
Sealed tenders are invited for the following stores for the use of Various Department in T . D . Medical College , 
Alappuzha. 

Last date 

Cost of tender 

Date and 
SI. Tender No . and 

form 
Qty. 

and time of time of 
Name of 

Department 
No. 

(Nos.) 

receipt of opening of 
Equipments 

Original Duplicate 
tender 

tender 

(Rs.) (Rs.) 


1 


88 / 2010 — Operation Theatre 

Table — General 


5 


2-9-2010 , 1p. m . 2 -9-2010 , 2 p. m . 


8,450 


4,225 


Ophthalmology -2, 
Paediatric Surgery, 
General Surgery, 
OMFS 1 each 
Orthopaedics 


2 


3 


2-9-2010 , 2. 15 p.m . 4,900 


2,450 


3 


2 


Neuro Surgery 


2 -9 - 2010 , 2 .30 p . m . 


3 ,400 


1,700 


4 


8 


Anesthesiology 


2 - 9- 2010 , 2 .45 p . m . 20 ,250 


10,125 


8 


5 
6 


2 -9 -2010, 3p. m . 3,400 
2 -9 -2010, 3. 15 p. m . 2 ,400 


1,700 
1,200 


7 
8 


2 -9-2010, 3. 30 p. m . 
2 - 9 -2010 , 3 .45 p . m . 


2,400 
850 


1, 200 

425 


5 


12 


00 


89/2010 – Operation Theatre 

Table — Orthopaedics 
90 / 2010 — Operation Theatre 

Table — Neuro Surgery 
91/ 2010 — Anesthesia 

Workstation 
92 /2010Patient Shifting Trolley 
93/2010 — Multi parameter 

Monitor 
94 /2010 — Defibrillator 
95 /2010 — Soda lime for Circle 

| Absorber 
96 /2010 — Anesthesia Depth 

Monitor 
97 /2010 — Power Shaver System 
98 / 2010 — Table top Ultrasonic 

Cleaner 
99/2010 — Sterile Dryer 
100 /2010 — Table top Autoclave 
101/2010 — Accessories for 

existing video 

laproscope 
102 /2010 — Ceiling mounted 

light with Camera 


9 


1 


2 -9 - 2010 , 4p. m . 


300 


150 


Orthopaedics 


10 
11 


1 
1 


2-9 - 2010 , 4. 15 p .m . 
2 - 9 - 2010 , 4 .30 p . m . 


1,600 
700 


800 
350 


800 


12 
13 
14 


1 
1 
1 


3 - 9 -2010 , 2 p . m . 1,600 
3 -9 - 2010 , 2 . 15 p . m . 600 
3-9-2010, 2.30p.m . 1,350 


300 
675 


General Surgery 


15 


3- 9- 2010 , 2.45 p .m . 


2,250 


1, 125 


Tender should be addressed to the Principal, T. D . Medical College, Alappuzha -688 005. Tender No. & due date 
should be superscribed on each envelope. Late tenders will not be accepted . Tender will be opened at the time and date 
noted against each tender in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at 
that time. Intending tenderers may obtain the tender forms from the undersigned on all working days from 10 a.m . to 
4 p . m . Cheques, Drafts, Postage Stamps will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown in the schedule. Tender form is not transferable and the cost is 
not refundable . Tender forms will be supplied to the firm by registered post subject to be a cash payment of Rs. 50/- in 
addition as postage charges. Money orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to due 
date for submission of tenders . Further details can be had from the college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth Rs. 100 and EMD 1 % of the total cost 
of the item tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും 


എണ്ണം വിഭാഗം 


- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന തുറക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും തീയതിയും 

സമയവും സമയവും 


ദർഘാസിന്റെ 

- വില 
അസ്സൽ പകർപ്പ് 
(രൂപ) (രൂപ) 


- 1 


5 


8, 450 


4,225 


88/2010 - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ 

ടേബിൾ ജനറൽ 


2 - 9 - 2010 , 
2 മണി 


ഒഫ്താൽമോളജി- 2, 2 - 9 - 2010, 
പീഡിയാട്രിക് - 1 മണി 
സർജറി, ജനറൽ 
സർജറി, ഒ. എം .എഫ്. 
എസ്.- 1 വീതം 
ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 


2 


4,900 


2 ,450 


| 2 - 9 - 2010 , 
2 . 15 മണി 


ന്യൂറോസർജറി 


3 , 400 


1 ,700 


- 89 / 2010 - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ - 

3 
ടേബിൾ ഓർത്തോപീഡിക് 
- 90 / 2010 -ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ 

ടേബിൾ -ന്യൂറോ സർജറി 
- 91 /2010 - അനസ്തേഷ്യ വർക്ക് 

സ്റ്റേഷൻ 
92/ 2010- പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ട്രോളി 8 


2 - 9 - 2010 , 
2 . 30 മണി 


- അനസ്തേഷ്യാളജി 


20 ,250 


10 , 125 


2 - 9 -2010, 
2.45 മണി 


5 


3, 400 


1, 700 


2 - 9 - 2010 , 
3 മണി 


2 ,400 


1 , 200 


93/2010 -മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ 

- മോണിറ്റർ 
94/ 2010 - ഡിഫൈബിലേറ്റർ 


2,400 


1 , 200 


2 - 9 - 2010, 
3. 15 മണി 
2 - 9 - 2010 , 
3.30 മണി 
2 - 9 - 2010 , 
3 .45 മണി 


850 


425 


95 /2010 - സോഡാ ലൈം ഫോർ 

- സർക്കിൾ അബ്സോർബർ 
96/2010 - അനസ്തേഷ്യ ഡെപ്തത്ത് 

- മോണിറ്റർ 
97/ 2010 -- പവർ ഷേവർ സിസ്റ്റം 


300 


150 


2 - 9 - 2010 , 
4 മണി 


10 


ഓർത്തോപീഡിക്സ് 


1, 600 


800 


2 - 9 - 2010 , 
4 . 15 മണി 


700 


350 


98/ 2010 - ടേബിൾ ടോപ്പ് 

അൾട്രാ സോണിക് ക്ലീനർ 
- 99/ 2010 - സ്റ്റെറൈൽ ഡയർ 


2 - 9 - 2010, 
4. 30 മണി 


1, 600 


800 


600 


300 


3 - 9 - 2010 , 
2 മണി 
3 - 9 - 2010, 
2 . 15 മണി 
3 - 9 - 2010 , 
2.30 മണി 


ജനറൽ സർജറി 


1, 350 


100 /2010 ടേബിൾ ടോപ്പ് 

ഓട്ടോ ക്ലേവ് 
- 101/2010 ആക്സസറീസ് ഫോർ 1 

എക്സിസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ 

ലാപ്രകോപ് 
102/ 2010 - സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് ലൈറ്റ് 1 

- വിത്ത് ക്യാമറ 


675 


15 


2 ,250 


1,125 


| 3 - 9 - 2010 
2 .45 മണി 


ദർഘാ സു കൾ ഉള്ള ടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇ ന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ഓ ഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ്ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ചാർജ്ജായി 50 രൂപ കൂടി മണിഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 
1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുളള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


No. C1/4264/2010/ TDMCA . 

20th July 2010. 
Sealed tenders are invited for the following stores for the use of Cardio Thoracic Surgery Department in 
T. D . Medical College, Alappuzha . 
Si. Tender No . and 

Quantity Last date 

Date and 

Cost of tender 
No. Name of (Nos.) and time of 

timeof 

form 
Equipments 

receipt of 

opening of 
tender 

tender 

Original Duplicate 
(Rs.) 

(Rs. ) 
( 1) (2 ) (3) 

(5 ) 

(6 ) 

(7 ) 


14 -9 -2010, 1 p . m . 


350 


2 


14 - 9 -2010, 2 p . m . 
14 - 9 -2010 , 2 . 15 p . m . 
14 -9-2010, 2.30 p . m . 
14 -9-2010 , 2. 45 p. m . 
14 -9-2010 , 3 p. m . 
14 -9-2010, 3.15 p. m . 
14 - 9- 2010 , 3.30 p . m . 


700 
1,150 

900 

900 
1,700 

300 
9,300 


575 
450 
450 


850 


150 


4 ,650 


14- 9-2010 , 3.45 p. m . 


2,700 


1,350 


14 -9 -2010, 4 p . m . 


3,800 


1, 900 


900 


14 - 9- 2010 , 4 .15 p . m . 
14-9-2010 , 4.30 p. m . 


1,800 
4,050 


2 ,025 


15-9-2010 , 2 p. m . 


2,700 


1, 350 


15 - 9 - 2010 , 2 . 15 p . m . 


900 


450 


1 43/ 2010 — ACTMachine 
2 44 /2010 — Dual chamber pacemaker 
3 45/ 2010 — Single chamber pacemaker 
4 46 /2010 — ABG Machine 
5 47 /2010 — Portable X Ray Machine 
6 48 /2010 ECG Machine 
7 49 /2010 — Heart Lung Machine 

( Five modules) 
8 50 / 2010 — Anesthesia Workstation 

with ventilator 
9 51/2010 — Multi parameter 

cardiac monitor 
10 52/2010 — Hypothermia machine 
11 53/2010 — OT table-electrically 

operated 
12 54 /2010 — Ceiling mounted 

twin light 
13 55 /2010 — Headlight with 

xenon source 
14 56 /2010 — Diathermy machine 
15 57 /2010 — Surgical instrument set 
16 58 /2010 - Defibrillator with 

internal paddles 
17 59 /2010 Fibrillator 
18 60 /2010 — Syringe Infusion Pump 
1961 /2010 — Patient Shifting trolley 
20 62 /2010 — Anesthesia Machine 
21 63 /2010 — Thoracic and vascular 

instrument set 
22 64 /2010 — Bronchoscopy and 

Thoracoscopy instruments 
23 65 /2010 — Mobile Air Aspeticizer 
24 66 /2010 — Low Temperature Sterilizer 
25 67/2010 — Four channel monitor 
26 68/2010 — ICU beds -electrically 

operated 


1 ,425 


15-9-2010 , 2. 30 p. m . 
15-9 -2010 , 2.45 p.m . 
15-9-2010 , 3 p. m . 


2 ,850 
3,400 


1,700 

825 


1 ,650 


150 


750 


15-9-2010 , 3. 15 p. m . 
15 -9 - 2010, 3.30 p. m . 
15-9 -2010, 3.45 p. m . 
15-9-2010 , 4 p. m . 
15-9 -2010, 4 . 15 p. m . 


300 
1, 500 
2 ,050 
2,250 
2,250 


1,025 


1, 125 


1,125 


15 - 9 - 2010, 4 . 30 p . m . 


1, 150 


575 


1,700 


850 


1 


4 ,050 


16 -9-2010 , 2 p. m . 
16 -9 -2010, 2.15 p. m . 
16 - 9-2010 , 2.30 p . m . 
16 -9-2010 , 2.45 p. m . 


8,100 
1, 150 
1,150 


575 


11 


575 
575 


( 1) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5) 

( 6) 

( 7) 
27 69 /2010 - Ventilators 4 14- 9 -2010, 1 p . m . 16- 9- 2010, 3 .00 p . m . 1,150 

575 
28 70 /2010 - Patient Warming system 1 

16 -9 - 2010, 3 .15 p . m . 1,150 
29 71/ 2010 ICU Equipment set 

16-9 -2010, 3 .30 p. m . 1,150 
Tender should be addressed to the Principal, T. D .Medical College , Alappuzha -688 005. Tender No. & due date should 
be superscribed on each envelope . Late tenders will not be accepted . Tender will be opened at the time and date noted 
against each tender in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at that 
time. Intending tenderers may obtain the tender forms from the undersigned on all working days from 10 a .m . to 4 p .m . 
Cheques, Drafts, Postage Stamps will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if required will 
be issued on additional payments as shown in the schedule . Tender form is not transferable & the cost is not refundable. 
Tender forms will be supplied to the firm by Registered Post subject to be a cash payment of Rs.50 in addition as 
Postage Charges. Money orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders. Further details can be had from the college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth Rs. 100 and EMD 1 % of the total cost 
of the item tendered. Tenders without EMD will be rejected. 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയാക് തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന 
- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും എണ്ണം 

ന് അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 


ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും 
സമയവും 
- ( 5 ) 


ദർഘാസിന്റെ 

വില 
അസ്സൽ പകർപ്പ് 
(രൂപ) (രൂപ) 


(1) 


( 2 ) 


14 - 9 - 2010, 1 മണി 


700 


350 


1,150 


575 


900 


450 


14 - 9 - 2010 , 2 മണി 
14- 9 - 2010, 2 .15 മണി 
14- 9 - 2010, 2 .30 മണി 
14 - 9 - 2010 , 2. 45 മണി 
14 - 9 - 2010 , 3 മണി 
14 - 9 - 2010 , 3.15 മണി 
14 - 9- 2010 , 3.30 മണി 


900 


- 450 


450 


1,700 


850 


300 


150 


9 , 300 


4 ,650 


14 - 9 - 2010 , 3.45 മണി. 


2 ,700 


1, 350 


14 - 9 - 2010 , 4 മണി 


3 , 800 


1, 900 


1, 800 


900 


14- 9 - 2010, 4. 15 മണി 
14 - 9 - 2010 , 4 .30 മണി 


4 ,050 


2, 025 


43/ 2010 - എ . സി. റ്റി. മെഷീൻ 
2 44 / 2010 ഡ്യൂവൽ ചേംബർ പേസ്മേക്കർ 2 

45/2010 - സിംഗിൾ ചേംബർ പേമേക്കർ 2 

46/2010 - എ . ബി. ജി. മെഷീൻ 
5 47 /2010 - പോർട്ടബിൾ എക്സ് - റേ മെഷീൻ 1 
6 48 /2010 - ഇ . സി . ജി. മെഷീൻ 
7 49/ 2010- ഹാർട്ട് ലംഗ് മെഷീൻ 

( ഫൈവ് മോഡുൾസ്) 
8 50/ 2010 അനസ്തേഷ്യ വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ 1 

- വിത്ത് വെന്റിലേറ്റർ 
9 51/ 2010 - മൾട്ടിപാരാമീറ്റർ 

കാർഡിയാക് മോനിട്ടർ 
10 52/ 2010 - ഹൈപോതെർമിയാ മെഷീൻ 
11 53/ 2010 - ഒ. റ്റി. റ്റേബിൾ- ഇലക്ട്രിക്കലി 

ഓപ്പറേറ്റഡ് 
12 54 /2010 സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് 

- റ്റിൻ ലൈറ്റ് 
13 55 /2010 - ഹെഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് 

സേനോൻ സോഴ്സസ് 
14 56 / 2010 - ഡയാതെർമി മെഷീൻ 
- 57 / 2010 - സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

- സെറ്റ് 
16 58 /2010 -ഡിഫൈബില്ലേറ്റർ വിത്ത് 

ഇന്റർനൽ പാഡിൽസ് 
17 59/2010 - ഫിബ്രിറ്റേറ്റർ 
18 60/ 2010 - സിറിഞ്ച് ഇൻഫഷൻ പമ്പ് 13 
19 61/ 2010 - പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ട്രോളി 
20 62 /2010 - അനസ്തേഷ്യ മെഷീൻ 


15 - 9 - 2010 , 2 മണി 


2 , 700 


1,350 


15 - 9 - 2010 , 2 .15 മണി 


900 


450 


15 - 9 - 2010 , 2 .30 മണി 


2 ,850 


1, 425 


15 - 9 - 2010, 2.45 മണി 


3,400 


1,700 


15 - 9 - 2010 , 3 മണി 


1, 650 


825 


300 


150 


1,500 


750 


15 - 9 - 2010 , 3.15 മണി 
15 - 9- 2010 , 3.30 മണി 
15 - 9 -2010 , 3.45 മണി 
15 - 9 - 2010 , 4 മണി 


2,050 


1, 025 
1, 125 


2 , 250 


| 12 


(2) 


1 


14 - 9 - 2010, 1 മണി 


15 - 9 - 2010 , 4.15 മണി 


2 , 250 


1, 125 


15 - 9 - 2010 , 4 .30 മണി 


1, 150 


575 


16 - 9 - 2010, 2 മണി 


1,700 


850 


(1) 
| 21 63 / 2010 - താറാ സിക് ആന്റ് - 

വാസ്കലാർ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

സെറ്റ് 
22 64 /2010 - ബാങ്കോകോപ്പി 

തൊറാകോകോപി 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
- 65/2010- മൊബൈൽ എയർ 

- ആസ്പെറ്റിസർ 
24 66 / 2010 - ലോ റ്റെമ്പറേച്വർ 

- സ്റ്റെറിലൈസെർ 
25 67 / 2010 - ഫോർ ചാന്നൽ മോനിട്ടർ 
26 68 /2010 - ഐ . സി. യു . ബെഡ്സ് 

ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് 
69/ 2010 - വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് 

70/ 2010 -- പേഷ്യന്റ് വാമിംഗ് സിസ്റ്റം 
29 71/ 2010 - ഐ . സി. യു . എക്യുപ്മെന്റ് സ് 

സൈറ്റ് 


16 - 9 - 2010 , 2. 15 മണി 


8 , 100 


4 , 050 


575 


16 - 9 - 2010 , 2.30 മണി. 
16 - 9 - 2010 , 2.45 മണി 


1, 150 
1,150 


575 


1, 150 


575 


16 - 9 - 2010, 3 മണി 
16 - 9 - 2010 , 3.15 മണി 
16 - 9 - 2010 , 3.30 മണി 


1, 150 


1 
1 


575 


1, 150 


575 


ദർ ഘാ സു കൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമ യ ങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കു 
ന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ഓ ഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ്ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ചാർജ്ജായി 50 രൂപ കൂടി മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 
1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ( 3 ) 
No. C2 / 7771/ 2010 / TDMCA. 

20th July 2010. 
Sealed tenders are invited for the following stores for the use of Various Departments in T . D . Medical College , 
Alappuzha . 


Tender No . and 
Name of 
Items 


Department 


Last date 
and time of 
receipt of 
tender 


Date and 

time of 
opening of 

tender 


Cost of tender 

form 
Original Duplicate 

( Rs. ) - ( Rs.) 


No. 


2 -9 -2010 , 1 p. m . 


225 


1 
| 2 

3 


2 -9-2010 , 2 p . m . 
2 -9- 2010 , 3 p . m . 
2 - 9- 2010 , 4 p . m . 


450 
1,125 
1 ,125 


570 
570 


340 


4 
5 


2- 9- 2010, 4.30 p. m . 
3 -9 - 2010, 2 p. m . 


675 
450 


3 - 9 - 2010 , 1 p . m . 


5 


72/2010 - Biologicals Microbiology 
73/ 2010 - Reagents 

Biochemistry 
74 /2010 — Reagents kit for 

Na + K Solution pack 
75 /2010 _ Test kits 

Microbiology 
76/2010 - Immunohisto Pathology 

Chemicals 
77/2010 - Chemicals 
78/2010 - Haematology Pathology 

Reagents 
79/ 2010 - Glasswares 

Various 
86/2010 - Minor Equipments 
87 /2010 - Miscellaneous item , 


Various 


1 ,125 


- 70 


6 
7 


3 -9- 2010 , 3 p. m . 
3 -9 -2010 , 4 p . m . 


1 , 125 


570 


4-9 -2010, 1 p. m . 


570 


8 

9 
- 10 


4- 9- 2010, 2 p. m . 
4 -9 -2010 , 3 p . m . 
4- 9 -2010 , 4 p . m . 


1,125 

450 
450 


225 


225 


13 


Tenders should be addressed to the Principal, T. D . Medical College, Alappuzha -688 005. Tender No. and due date 
should be superscribed on each envelope . Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened at the time and 
date noted against each tender in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present 
at that time. Intending tenderers may obtain the tender forms from the undersigned on all working days from 10 a. m . to 
4 p . m . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender , if 
required will be issued on additional payments as shown above . Tender form is not transferable and the cost is not 
refundable. Tender forms will be supplied to the firm by registered post subject to be a cash payment of Rs. 50 in 
addition as postage charges . Money Orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to due 
date for submission of tenders. Further details can be had from the college office during working time. Tender should 
be accompanied by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth Rs. 100 and EMD 1 % of the total 
cost of the item tendered . Tenders without EMD will be rejected. 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഇനവിവരവും 


വിഭാഗം 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന തുറക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും തീയതിയും 

സമയവും സമയവും 


ദർഘാസിന്റെ 

വില 
അസ്സൽ പകർപ്പ് 
- (രൂപ) (രൂപ ) 


2 - 9 -2010 , 1 മണി 


2 - 9- 2010 , 2 മണി 


- 450 


225 


2 - 9 - 2010 , 3 മണി 


1, 125 


570 


2 - 9 - 2010 , 4 മണി 


1, 125 


570 


2 - 9 - 2010 , 4.30 മണി 


675 


340 


1 72/ 2010 - ബയോളജിക്കൽസ് മൈക്രോബയോളജി 
2 73 /2010 -റീജന്റ് സ് ബയോകെമിസ്ട്രി 
3 74/2010 തീയേജന്റ് കിറ്റ് 

ഫോർ സോഡിയം, 
പൊട്ടാസ്യം 

സൊല്യൂഷൻ പാക്ക് 
4 75 / 2010 ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് 

മൈക്രൊബയോളജി 
5 76/ 2010 - ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ പതോളജി 

- കെമിക്കൽസ് 
6 77 / 2010 - കെമിക്കൽസ് 

വിവിധം 
7 78 / 2010 - ഹെമറ്റോളജി 

പതോളജി 
- റീയേജെന്റ് സ് 
8 79 /2010- ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സ് 

വിവിധം 
- 9 86/ 2010 - ലഘു ഉപകരണങ്ങൾ 
10 87/ 2010 - - പലവകയിനങ്ങൾ 


3 - 9 -2010 , 1 മണി 


3 - 9 - 2010, 2 മണി 


- 


450 


225 


3 - 9 - 2010, 3 മണി 


1, 125 


570 


3 - 9 - 2010 , 4 മണി 


1, 125 


570 


omn 


4 - 9 - 2010 , 1 മണി 


4 - 9 - 2010 , 2 മണി 


1, 125 


570 


4 - 9 - 2010 , 3 മണി 


450 


225 


- 4 - 9 - 2010 , 4 മണി 


450 


225 


- ദ ർ ഘാ സു കൾ ഉള്ള ടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമ യ ങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കു 
ന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ഓ ഫീസ് സമ യത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ചാർജ്ജായി 50 രൂപകൂടി മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 
1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


T. D . Medical College, 
Alappuzha . 


(Sd.) 
Principal. 
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SHORT TENDER NOTICE 


No. C3 -11543 / 2010 / MCK. 

14th July 2010 . 
Sealed tenders are invited for concluding rate 
contract for the supply of the following Medical Gases 
required for the hospitals attached to Medical College , 
Kottayam for a period of one year from the date which 
will be specified in the order. 
Name of Gas 

Cylinder capacity 
1. Medical Oxygen I. P. Grade 7 . 1, 7.0 , 0 .0727 and 

1 . 5 Cu . meter or any 

other volume 
2. Nitrous Oxide I. P Grade Bulk and Small 

Rate quoted should be for each unit of the said 
specification . Rates should be quoted separately for price 
of Gas filled in cylinder inclusive of all taxes at the Store / 
Godown of tenderer (Location should be specified ) and 
for transportation (to and fro ) from the Store/Godown to 
the hospital at Gandhinagar, Kottayam including charges 
for loading and unloading (i. e door delivery ) . Rates for 
repair , charges of values etc . should also be quoted 
separately . The tenders (in original) should be signed and 
superscribed on the envelope as “ Tender No . C3/ 16677 / 
2008 /MCK Medical Gases and addressed to the Principal, 
Medical College , Kottayam - 8 " so as to reach on or before 
31 -8 - 2010 , 11 a . m . Tender received after the notified time 
will not be entertained . The duly filled up tenders with 
Earnest Money Deposit Rs. 30 , 000 will be opened on 
31- 8 - 2010 at 2 .30 p . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. If the date of opening happens to be 
holiday, tenders will be opened on the next working day. 
The rate offered should be inclusive of all taxes and 
F . 0 . R . destination and stable during the period of 
contract. 

The prescribed tender forms can be had from this 
Office on direct cash remittance of Rs. 5 ,063 (including 
taxes ) for original and Rs. 2 ,530 (including taxes ) for 
duplicate . If the form is required by post Rs. 40 towards 
postal charges also be added to the Money Order, 
E . M . D . Rs. 30 ,000 . No other modes of remittance will be 
allowed . Cost of tender forms will not be refunded . Sales 
of forms will be closed on 30 - 8 - 2010 , 3. 30 p . m . Money 
Order will be entertained only up to 20 -8 - 2010 . Further 
details can be had from the Office during working hours . 
The Principal has the right to reject any tender partly or 
wholly without assigning any reason . 


നിരക്ക് എല്ലാ നികുതികളും അതത് ആശുപത്രികളിൽ 
സാധനം എത്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ അടക്കം, 
ഒഴിഞ്ഞതും നിറച്ചതു മായ സിലിണ്ടറുകൾ തരം തിരിച്ചു 
കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 30 , 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതികളടക്കം); 

ഒറിജിനൽ രൂപ 5,063. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 2,530. 
ദർഘാസ് വിൽപ്പ നയുടെ അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ. 

- മണിയോർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
20 - 8 - 2010 . 

- ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 8- 2010 രാവിലെ 11 മണിവരെ. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
31- 8 - 2010 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രതം തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ 40 രൂപ 
കൂടുതലായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
-- ചെക്ക്മുതലായ രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ടെണ്ടർ നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും 
ബാധകമാകുന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
- നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
Medical College, 

( Sd.) 
Kottayam. 

Principal. 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


[ No. 12/ 2010 -11 / MCTCR ) 
No. C2/ 10752/2010/ MCTCR . 

| 8th July 2010. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Chemicals for Various Departments of Medical College, 
Thrissur. The tender should be superscribed “ Tender 
No. 12 /2010 - 11 /MCTCR for the Supply of Chemicals for 
Various Departments ” and addressed to the Principal, 
Medical College , Thrissur. The last date fixed for the 
receipt of tender is at 1 p . m . on 20 -8 -2010 and opening is 
at 3 p .m . on 20 - 8 - 2010 . Sale of tenders will be closed 
4 p . m . on 19 -8 - 2010 . The cost of tender form is Rs. 1, 040 
and duplicate copy is Rs. 520 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards cost 
of tender form till 5 -8 -2010 and Rs. 50 should be sent 
additionally if needed by post. Further details can be had 
from the office of the undersigned . 

തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക്ആവശ്യമായ കെമിക്കൽസ്സപ്ല 
ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ നമ്പർ 12 / 2010 - 11 / എം . സി. ടി. സി. ആർ. എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട തും പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാ വ് - 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 20 - 8- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു 
തരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കീഴിലുള്ള ആശുപ്രതി 
കളിൽ താഴെ പറയും വിധം മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ഒരു വർഷ 

ത്തേക്ക് ( തീയതിസപ്ത ഓർഡറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്) 
സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഗ്യാസ് ഇനം 

- സിലിണ്ടർ അളവ് 
1. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ - സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി 
ഐ . പി . ഗ്രേഡ് 

7.0, 7.1, 0.727 - 1.5 ക്യൂ . മീ . 
2. നൈട്രസ് ഐ . പി . ഗ്രേഡ് വലുത്, ചെറുത് 
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ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 1,040 രൂപ. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 520 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
19 - 8 - 2010, 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 5 -8 - 2010, 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നു 
ള്ളവർ 50 രൂപ ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


TENDER NOTICES 

(1) 
No . S3/ 10212 / 2010/ MCC. 

16th July 2010. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Glasswares, Lab items etc . to 
various Departments of Medical College, Kozhikode . 


- St. 
- No. 


Tender No. 


Name of item, 
with approximate cost 


S3 /10061 / 10 / MCC 


S3/5974/10/ MCC 


Glasswares - Rs . 5,00,000 
Museumjars, coverglass, 
Microslides, widal tubes, 
Microfuge tubes, petridishes 

--Rs. 5,00,000 
Lab items --Rs. 1,15,000 


- 3 


S3/10212 /10/ MCC 


(2 ) 
- [ No. 13/2010-11/ MCTCR ) 
No. C5/ 940/2010/MCTCR . - 23rd July 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Electrolyte Analyser (1 No.) to Biochemistry Department of 
Medical College , Thrissur. The tender should be 
superscribed “ Tender No. 13 /2010 -11/MCTCR for the 
Supply of Electrolyte Analyser ( 1 No.) for Biochemistry 
Department” and addressed to the Principal, Medical 
College, Thrissur. The last date fixed for the receipt of 
tender is at 1 p . m . on 3 - 9 - 2010 and opening is at 3 p .m . 
on 3 - 9 - 2010 . Sale of tenders will be closed at 4 p . m . on 
2 - 9-2010. The cost of tender form is Rs. 416 and duplicate 
copy is Rs. 208 . The tender form is not transferable . 
Money Order will be accepted towards the cost of tender 
form till 28 -8 - 2010 and Rs. 50 should be sent additionally 
if needed by post. 

Approximate Cost Rs. 2,00 ,000 . 
E . M . D . — 1 % of the quoted amount. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned . 

- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോ 
കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്ആവശ്യമായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 
അനലൈസർ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക 2,00 ,000 രൂപ. 
നിരതദ്രവ്യം- ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

ദർഘാസുകൾ നമ്പർ 13 / 2010 -11/ എം. സി . ടി. സി . ആർ. എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട തും പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, ത്യശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാ വ് - 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 3- 9- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു 
തരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
208 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന അവ സാ നിക്കുന്ന തീയതി 
2 - 9 - 2010 , 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 28 - 8 - 2010, 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നു 
ള്ളവർ 50 രൂപ ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


Cost of tender form : 

Original - Rs 1 ,125 for Sl. Nos . 1 , 2 and Rs. 450 
for Sl. No. 3 . 
Duplicate - Rs. 562 for Sl . Nos . 1 , 2 and 
- Rs. 225 for Sl. No . 3 . 
By Post - Rs. 1,165 for Sl. Nos. 1, 2 and Rs. 490 

for Sl. No. 3 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
20-8- 2010, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31- 8-2010 , 11 a. m . 

- Date and time of opening of tender - 31- 8- 2010 , 
11. 30 a. m . 

Tenders should be superscribed with Tender No. and 
addressed to the Principal , Medical College, Kozhikode. 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and exectued in Kerala Stamp Paper worth Rs. 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderer or their authorized 
representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satify the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request , along with the remittance of Rs. 140 (Rupees One 
hundred and forty only) by Money Order taken in favour 
of the Principal, Medical College, Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours ( 0495- 2356532- 205). 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


| 16 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയർ, ലാബ് ഇനങ്ങൾ മുതലായവ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സ രാ ധി ഷ് ഠി ത മാ യ തു മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- No. S3/10105/10/ MCC. 

| 17th July 2010. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of ENDO GIA stapler items to Department 
of Surgical Gastroenterology of Medical College , 
Kozhikode. 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പർ 


ഇനവും 
- അടങ്കൽതുകയും 


Tender No. 


SL. 
No. 


ഗ്ലാസ് സാമഗ്രികൾ 
രൂപ 5,00, 000 


| 1 


S3/10105/10 / MCC 


എസ്3/ 10061/ 10 / 
എം . സി. സി. 
എസ്3 / 5974/ 10 / 
എം . സി . സി. 


2 


S3 / 10104/ 10 / MCC 


മ്യൂസിയംജാർ, കവർ 
ഗ്ലാസ്, മൈക്രോസെഡ്, 
വൈഡൽ ട്യൂബ്, 

മൈക്രോ ഫജ് 
ട്യൂബ്, ഐടിഡിഷ് 
രൂപ 5,00,000 
ലാബ് ഇനങ്ങൾ 
രൂപ 1,15,000 


Name of item 
with approximate cost 
Endo GIA universal stapler 
loading units (45 - 2 .5 , 
45-3 .5 ) - Rs. 2 ,00 ,000 
Endo GIA universal stapler 
Loading units (60 -3.5 , 
60 -4.8 ) - Rs. 2,00,000 
Endo GIA universal stapler 
and convertorless Trocar 
system - Rs. 2,00,000 


- 3 


S3/ 10103/10/ MCC 


- 3 


എസ്3 / 10212 /10/ 
എം . സി. സി . 


ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അ സ്സൽ- ക മ നമ്പർ 1 - നും 2 - നും രൂപ 1, 125 , 

ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 450 . 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും രൂപ 562, ക്രമനമ്പർ 

- 3 - ന് രൂപ 225. 


തപാൽ വഴികമനമ്പർ 1- നും 2 - നും രൂപ 1,185 , 

| ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 490. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 8- 2010, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31- 8 -2010, 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 8 -2010, 11.30 മണി. 


Cost of tender form : 

Original - Rs 450 . 
Duplicate - Rs. 225. 

By Post --Rs. 490. 

Last date and time of sale of tender form 
30-8 -2010 , 3.30 p. m . 

Last date of sale of tender form by post 
20- 8- 2010 , 3.30 p . m . 

Last date of receipt of tender form — 31-8 -2010 , 11 a. m . 

Date and time of opening of tender — 31 - 8 - 2010 , 
11 .30 a . m . 

Tenders should be superscribed with tender No. and 
addressed to the Principal, Medical College , Kozhikode. 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and exectued in Kerala Stamp Paper worth Rs. 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satify the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheque, Draft , Postage Stamps etc ., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms ouside Kerala, on 
request , along with the remittance of Rs. 140 by Money 
Order taken in favour of the Principal, Medical College , 
Kozhikode. 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- 100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. (0495- 2356532 - 205) 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours (0495 -2356532 - 205). 
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Police Department 
TENDER NOTICE 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജിക്കൽ 
ഗാസ്ട്രോഎന്ററോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് എൻഡോ ജിഐഎ 
സ്റ്റാപ്ലർ ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്ക 
ളിൽനിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ തുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- No. H2 -60539/ 2010 . 


20th July 2010. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores so as to reach to Police Headquarters , 
Thiruvananthapuram on or before 12 Noon on 20 -8 -2010 . 


ക്രമ 
- നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പർ 


ഇനവും 
അടങ്കൽതുകയും 


LIST OF ITEMS 


എസ്3 /10105 /10/ 
എം . സി . സി . 


Sl. Tender 
No . No . 


Name of the Equipment 


Approx. 
Quantity 
Required 

Nos. 


- 


2 


എ 


സ്3 / 10104 / 10 / 
എം . സി . സി . 
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87/2017 


Video Camera 


എൻഡോ ജിഐഎ 
യൂണിവേർസൽ സ്റ്റാപ്ലർ 
ലോഡിങ്ങ്യൂണിറ്റ് 
( 45 - 2 . 5, 45 - 3. 5 ) - 
രൂപ 2,00,000 
എൻഡോ ജിഐഎ 
യൂണിവേർസൽ സ്റ്റാപ്ലർ 
ലോഡിങ്ങ് യൂണിറ്റ് 
(60 - 3. 5, 60 - 4.8 ) 
രൂപ 2,00 ,000 
എൻഡോ ജിഐഎ 
യൂണിവേർസൽ സ്റ്റാപ്ലർ 
ആന്റ് കൺവേർട്ടർലെസ് 

ട്രോക്കർ സിസ്റ്റം 
രൂപ് 2 ,00, 000 


2 


88/2010 


Digital Camera 


- 3 

4 


89 /2010 
90/2010 


എ 


സ്3 / 10103 /10 / 
എം . സി . സി . 


5 


91/2010 


EPABX 
Television 25" 
High Powered Torches 
with 280 Nos. of 
Rechargeable batteries 
and 70 battery chargers 
Kitchen & Mess Articles 


- 6 


92 /2010 


18 Items 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ രൂപ 450. 
പകർപ്പ് - രൂപ 225. 

തപാൽവഴി- രൂപ 490. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 20- 8- 2010 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8- 2010 , വൈകിട്ട് 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31 -8 - 2010 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 8 - 2010 , 11.30 മണി. 

ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- 31-3 - 2011. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ, മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 100 രൂപ വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാ 
സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് (0495 - 2356532 - 205 ). 


Cost of tender forms -- Rs. 400 + 4 % VAT . 

Date and time of opening of tender - 20 - 8 - 2010, 
3 .30 p . m . 

The tenders should be superscribed with tender 
number and name of the store articles and addressed to 
the Director General of Police, State Police Headquarters, 
Vellayambalam, Thiruvananthapuram - 695 010 , Kerala. 
Late tenders will not be accepted . 

The tenders will be opened at the time mentioned 
above , in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives (with proof of identity ) who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Director General of Police, obtain requisite tender forms on 
which the tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by a cash remittance, price fixed for the form which is not 
refundable . The tender forms are not transferable . The 
sale of tender form will be closed at 12 Noon on 20 -8 -2010 . 
Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms sent by VPP . 
However money orders (including telegraphic 
money orders ) sent in the name of the Assistant 
Inspector General of Police , Police Headquarters, 
Thiruvananthapuram - 10 will be accepted . The amount 
should include the postage/courier charges for sending 


Office of the Principal, 
Kozhikode Medical College . 


( Sd.) 
Principal. 
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tender documents . The money order along with the 
request should reach Police Headquarters atleast 7 days 
before the closing of the sales of the tender documents 
enabling us to sent the documents well in advance. 

| Earnest Money Deposit (EMD ) @ 1 % of the quoted 
value should be furnished through DD (Demand Draft) 
drawn in favour of Assistant Inspector General of Police , 
Police Headquarters, Thiruvananthapuram - 10 along with 
the tender documents. The firms which are exempted from 
furnishing E .M .D should produce a copy of relevant 
authorised document for verification . The tenders without 
EMD , will be cancelled . The quoted amount should be 
inclusive of all taxes and levies. 


ദർഘാസ് നമ്പർ, സാധ ന ത്തിന്റെ വിവരം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവർ പോലീസ് ഡയറക്ടർജനറൽ, 
പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം- 10 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ അയക്കേണ്ടത്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകാരുടെയോ 
അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 20- 8- 2010 വൈകിട്ട് 3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോലീസ് ഡയറക്ടർജനറലിന് നൽകുന്ന 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസിന്റെ വിലയൊടുക്കി ദർഘാസുകൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അത്തരം ദർഘാസുകൾ തന്നെയാവണം 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട തും . ദർഘാസിന്റെ വില 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 
ദർ ഘാ സിന്റെ വില്പന 20 - 8 - 2010 പകൽ 12 മണിക്ക് 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ ദർഘാസിനുള്ള വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
എന്നാൽ ടെലിഗ്രാഫിക് മണിയോർഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണി 
യോർഡർ പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ, 
പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് ദർഘാ 
സിന്റെ വില അയച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ 
ദർഘാസുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പോസ്റ്റേജ്/ കൊറിയർ 
ചാർജ്ജ്കൂടെ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
യഥാ സമയം അയയ്ക്കു ന്ന തിനുവേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ദർഘാസ് വില്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 
7 ദിവസം മുൻപ് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Specifications and list of the items of each tender 
shall be obtainable from PHQ with the tender forms during 
the working hours of Police Headquarters . The firms 
should also furnish the detailed specifications , make, 
brochures, Test Report from Government Laboratories / 
Agencies (wherever possible ) along with tenders. The 
tenders without separate envelope and not superscribing 
the tender number and sample will be rejected . 


As the items are urgently required , the selected 
bidder will have to supply the item without loss of time. 
The rates quoted should be valid and firm till 31- 3- 2011. 

The Director General of Police is empowered to reject 
any tender without assigning any reason . 


പോലീസ് വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണംചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
20- 8 - 2010 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ദർഘാസ് തുകയുടെ 
1 % വരുന്ന തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി 
പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ, പോലീസ് 
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് മാറ്റാവുന്ന 
വിധത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുളളവർ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനുളള 
രേഖകൾ ദർഘാസി നോ ടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാ ണ് . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖയോ നിരതദവ്യമോ കൂടാതെ കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. ദർഘാ സിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വില എല്ലാവിധ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 
ആയിരിക്കണം. 


ഇനവിവരം 


ക്രമ ദർഘാസ് 
നമ്പർ നമ്പർ 


ആവശ്യമായ സാധനം 


ആവശ്യമായ 
എണ്ണം 


87/ 2010 


വീഡിയോ ക്യാമറ 


88 / 2010 


ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ 
ഇപിഎബിഎക്സ് 


3 


89 / 2010 


- സാധനങ്ങളുടെ വിശദവിവരവും പെസിഫിക്കേഷനും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത്യേകം കവറിൽ 
അല്ലാതെയോ ദർഘാസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താതെ അയച്ചാലോ 
അവ നിര സിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത 
അത്യാവശ്യമായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കരാറുകാരൻ 
അവ അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. 


90/ 2010 


ടെലിവിഷൻ 25 " 


91/ 2010 


ഹൈ പവേഡ് 
ടോർച്ചുകൾ 
(280 റീചാർജബിൾ 
ബാറ്ററികളും 70 ബാറ്ററി 
ചാർജറുകളും ഉൾപ്പെടെ) 
കിച്ചൺ- മെസ് 

18 ഐറ്റംസ് 
ഉപകരണങ്ങൾ 


- ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വില 31 - 3 - 2011 വരെ 
മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. 
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92 / 2010 


യാതൊരു കാരണവും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നു ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം പോലീസ് 
ഡയറക്ടർ ജനറലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + 4 % വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
20 - 8 - 2010 , 3. 30 മണി. 


Police Headquarters , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Director General of Police. 
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Department of Technical Education 

TENDER NOTICE 
No. D /531/2010 . 

17th July 2010. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of equipments for Polymer Technology 
Department in Government Polytechnic College, Adoor. 

SCHEDULE 
| Sl. 

Items Description with 
No . Specification 

( No .) 


Qty . 


- (1) 


- ( 2 ) 


2 


Public Works Department 

TENDER NOTICE 
No, PWD /ELS/ 8213/ 2010 . 

20th July 2010. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the Supply of Digital Cameras is invited for and on behalf 
of the Governor of Kerala by the undersigned for the 
following item so as to reach this office on or before the 
date specified . Tenders will be opened at 4 p . m . on the 
date of specified by the undersigned or other authorized 
officers. 

Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

Tender No. and Name of Items - 1 /PWD / ELS/ 2010 - 11 
Supply Digital Cameras for all Roads Sub Divisions 
63 Nos. 

E . M . D . — 2 .5 % of Quoted Amount. 
Cost of tender form - Rs. 1,500 + VAT. 

Last date and time of receipt of tender — 31 -8 -2010 , 
3 p . m . 

Period of completion - - 15 days. 
Name of Division - Chief Engineers Office. 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office up to 1 p . m . one day before 
the tender date on application in writing and on payments 
of cost (no refundable ) either in cash or money 
order. Only postal tenders will be entertained and late 
tenders will be rejected . All other conditions are the 
same as those current in KPWD . 

-- കേരള ഗവർ ണ ർക്കു വേണ്ടി എക് സിക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെപറയു ന്നവ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവ സാ ന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ് ക്ക കം 
തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിന്റെ 
പേരു വിവരവും - 1 /PWD / ELS/2010 -11 - എല്ലാ റോഡ് സ് 
സബ്ഡിവിഷനിലേക്കും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ - 63 എണ്ണം. 

നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ2 .5 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 1,500+ വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 31-8 - 2010 , 3 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തിചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 15 ദിവസം. 
ഡിവിഷൻ - ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയ്യതിക്ക് ഒരുദിവസംമുമ്പ് 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the Executive Engineer, 
PWD., Electronics Wing , 
Office of the CE (B & LW ) , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Executive Engineer. 


1 Izod and Charpy Impact Tester 

Pendulum impact emergency : 50 kg 
Angle of fall of Pendulum : 120 deg. 
Effective weight of Pendulum : 4 .575 kg . 
Minimum Graduation : 0.01 kg. m . 
Striking velocity of 

pendulum : 2044 M/ Sec . 
Indentation Hardness Tester for — Foam 
Area of Indenter 

: 323cm2 
Diameter of Indenter : 202.8 mm. 
Maximum Thickness of Test 
Specification that can be tested : 150mm . 
Measurement of load : 0.100kgx0.1kg 
Speed of movement of : 150mm/ mim . 
Indenter 
Motor 

: 1/4 HP, Single 

Phase , 230 V AC 
3 IRHD Hardness Tester 
(Digital Type with additional dial or dial Type ) 
Indenter 

: 2050 mm 

Hemispherical 
Pressure Foot 

: 20 mm. 

OD x 6 M M ID 
Force on foot 
Force on Ball 

: Contact-0 .3 N 
: Indenting -5 . 4 N 

Total 5 .7 
4 DULOP Tripsometer (Rebound 
Resilience Tester) 

Diameter of the solid 
steel disk 

: 419 + 1 .3 mm 
Diameter of the striking 
steel ball 

: 4 mm . 
The un balanced mass 
(ball and its Mounting Bracket) 
added to the disc 

: 60 g 
A scale is graduated in degrees to 
measure to the angular displacement 
of the disk 


: 803N 


20 


( 2) 


( 2) 


- ( 3 ) 


A sample holder, Provision for Electrically 
heating the holder up to 150° C ( working 
on 220 /240 Volt - 50 Hz) and digital 
controller to control the temperature 
An electrical pendulum release 
Mechanism 
Extra 

1. Test Piece cutter, 44 .6 mm diameter 
Tension Set Apparatus 

Number Test Specimen : 3 Nos. 
Maximum Separation of gri : 200 mm 


5 


Tender No. - 1/2010. 
E . M . D . — 1 % of the total Estimate Value . 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 400 + 4 % ST. 

Duplicate --Rs. 200 + 4 % ST. 
Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittence in the college office or by Money Order. 
Those who want tender form by Post should remit in 
additional amount of Rs. 30 for each tender as postal 
charge. 

Date up to which tender form will be sold 
30-8 - 2010. 

- Last date and time for receipt of tender - 31- 8 - 2010 , 
1 p . m . 

Date and time of opening of tender — 31 - 8 - 2010 , 
2 p. m . 

| An agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 
Principal , Government Polytechnic College, Adoor. More 
details can be obtained from the office on working time. 


2 ഇൻഡസ്റ്റേഷൻ ഹാർഡ്സ് ടെസ്റ്റർ ഫോർ ഫോം 1 
ഇൻഡന്റിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 

: 323 cm2 
ഇൻഡന്റിന്റെ വ്യാസം 

: 202.8 മി . മീ . 
ടെസ്റ്റ്ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡന്റിന്റെ 
പരമാവധി ഘനം 

: 150 മി. മീ . 
മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലോഡ് : 0, 100 കി. ഗം . X 

01 കി . ഗ്രാം . 
ഇൻഡന്റർ ചലിക്കുമ്പോൾ 
ഉണ്ടാകേണ്ട വേഗത് 

: 150 എം . എം . മിനിമം 
മോട്ടോർ 

: 1/4 എച്ച്. പി. 
സിംഗിൽ ഫേസ്, 

230 വി . എ . വി. 
3 ഐ . ആർ. ഡി . എച്ച്. ഹാർഡ്സ് ടെസ്റ്റർ 
(അഡീഷണൽ ഡയലോഡുകൂടിയ ഡിജിറ്റൽ 

ടൈപ്പ്/ ഡയൽ ടൈപ്പ്) 
ഇൻഡന്റർ 

: 2.50 എം . എം . 

- ഹെമിസ്കറിക്കൽ 
പ്രഷർ ഫൂട്ട് 

: 20എം. എം . ഒ. ഡി . x 

6 എം . എം . ഐ . ഡി. 
ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫുട്ട് 

: 8.3 എൻ. 
ഫോഴ്സ് ഓൺ ബോൾ : കോൺടാക്ട്- 0.3എൻ. 

ഇൻഡന്റിംഗ്-5.4എൻ. 

ആകെ- 5.7 
4 ഡലോപ്പ് ടിപ്സോമീറ്റർ 

( റീബൗണ്ട് റിസിലിയൻസ് ടെസ്റ്റർ) 
സോളിഡ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് 
ഡയാമീറ്റർ 

: 419 + 1. 3 എം . എം . 
ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റീൽ ബോൾ 
ഡയാമീറ്റർ 

: 4 എം . എം . 
അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ് 
( ബോൾ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്) 
ഡിസ്ക് 

: 60 ഗ്രാം 
ഡിഗ്രിയിൽ അടയാളം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 

കെയിൽ, സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ, പ്രൊവിഷൻ 
ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ് ഹോൾഡർ, 
150 ഡി . സെ . ( വർക്കിംഗ് 220 / 240 വോൾട്ട്, 
50 ഹെർട്ട്സ് ), 
ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ 
കൺട്രോളർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പെൻഡുലം റിലീസ് മെക്കാനിസം 
എക്സ്ട്രാ 
1. ടെസ്റ്റ് പീസ് കട്ടർ, 44.6 എം . എം . ഡയാമീറ്റർ 
5 ടെൻഷൻ സെറ്റ് അപ്പാരസ് 
ടെൻഷൻ സെറ്റ് അപ്പാരസിന്റെ 
പെസിമൻ ടെസ്റ്റ് 

: 3 നമ്പർ 
ഗയുടെ പരമാവധി 
വേർതിരിവ് 

: 200 മി. മീ . 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ 2010. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - രൂപ 400 +4 % എസ്. റ്റി . 
പകർപ്പ് - രൂപ 200 + 4 % എസ്. റ്റി . 


- അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പോളിമർ 
ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക്ചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധന 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മത്സരസ്വഭാവമുള്ളതും 
മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ക്രമ സാധനങ്ങളുടെ പേരും 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

വിവരങ്ങളും 


- ( 1) 


( 2 ) 


1 ഐസോഡ് ആന്റ് ചാർപ്പി ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റർ 

പെൻഡുലം ഇംപാക്ട് എനർജി : 50 കെ. ജി. ( 50 മീ.) 
പെൻഡുലത്തിന്റെ ആംഗിൽ 
ഫാൻ 

: 120 ഡെഗ് 
പെൻഡുലത്തിന്റെ എഫക്ടീവ് 
വെയ്റ്റ് 

: 4. 575 കെ . ജി . 
മിനിമം ഗ്രാജേഷൻ 

- : 0.01 കെ . ജി . എ . 
പെൻഡുലത്തിന്റെ ടേക്കിംഗ് : 
വെലോസിറ്റി 

: 2.44 മീ ./ സെക്കന്റ് 


- 21 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
30 - 8 - 2010 . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 -8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31 - 8 - 2010 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 30 രൂപ 
തപാൽ കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേർക്ക് അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ 
ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാവു ന്ന താണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . അൻപത്രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്.ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Polytechnic College, 
Manakkala, Adoor. 


| (Sd.) 
Principal. 


തൃപയാർ ശ്രീരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ 
മുള്ള സ്ഥാപന ഉടമകളിൽനിന്നുംമത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും 
മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ); 
അസ്സൽ - ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/1/2010 - 11 / സിവിൽ- ന് 

രൂപ 156, ദർഘാസ് നമ്പർ സി1 / 2/ 2010 -11/ 

ഇലക്ട്രോണിക്സിന് രൂപ 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/1/2010 -11/ സിവിൽ- ന് 

-- രൂപ 104, ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/2 / 2010 - 11/ 

- ഇലക്ട്രോണിക്സിന് രൂപ 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 27 -8 - 2010 വൈകിട്ട് 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 8- 2010 
- രാവിലെ 10 മണി. 

അസ്സൽദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളുടെ 
ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം 206 - 466 -0 രൂപ 
- യുടെ മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. അസ്സൽ ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിൽ തന്നെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായും ( ക്രോസ്ഡ് ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്) കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ തയ്യാർ ചെയ്ത ഒരു പ്രാരംഭ കരാറും ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം നിർബന്ധമായും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത ദിവസ 
ത്തിനും സമയത്തിനും മുൻപായി ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്നതും ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതു 
മായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസി 
നുള്ള മണിയോർഡറുകൾ 11 -8- 2010 - ന് മുൻപായി ഓഫീസിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


TENDER NOTICE 
No. C1/911 / 2010 . 

- 15th July 2010. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
concerned for the supply of equipments required to Civil, 
Electronics Department of Sree Rama Government 
Polytechnic College , Thriprayar as per specified below . 
Separate tenders should be submitted to each . 

Cost of tender forms (Including Taxes): 
Original - Rs. 156 for Tender No. C1/1/ 2010 -11/ Civil 

and Rs. 416 for Tender No. C1/2 / 2010 - 11/ 

Electronics. 
Duplicate - Rs. 104 for Tender No. C1/ 1/2010 -11/ Civil 

and Rs. 208 for Tender No. C1/2 /2010 -11 / 

Electronics. 
Last date and time of sale of tender form 
27-8 -2010, 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tenders — 27 - 8 - 2010 , 
4 p . m . 

Date and time of opening of tender — 28 -8 - 2010 , 
10 a . m . 

Requisite tender forms can be had from the office of 
the undersigned directly on payment of above rates of 
Cash or by Post (Money Order) on payment of Rs. 206 
and Rs. 466 as the case may be including postage to 
which only Money Order will be accepted . Tenders in 
original itself should be accompanied with EMD 1 % by 
way of Demand Draft and a preliminary agreement worth 
Rs. 100 . Tender forms are not transferable. Tenders should 
be submitted to the undersigned before the due date and 
time. Money Orders for the tender forms should be 
reached this office on or before 11 -8 -2010 positively . Late 
and incomplete tenders will not be considered under any 
circumstances. 


LIST OF EQUIPMENTS 


- ST. 


Item with specification 


Quantity 
(Nos.) 


| No . 


(1 ) 


(2 ) 


- (3 ) 


1 


- 1 . Tender No . C1 /1 / 2010 - 11 / Civil 

Digital Turbidity meter — for measurement of 
tubidity , sulphate, chloride, sink, mercury with 
instruction manual. Range 0 -1000 NTU in two 
ranges accuracy 3000 fullscale . Repeatability 
2 % full scale reliability 0 .1, light source -6 V. 
Tungsten lamp. Detector- Photodiode. Readout 
3 /2 digit segment LED display. Power require 
230V 50Hz. 
Accessories : Test Tube set, Operation manual, 
dust cover etc . 


22 


ക 


- 20 


2. Tender No . C1 /2 /2010 - 11/ Electronics 
1 Output Power Meter 

5mw, 5mw, 0 .5w, 5w, 15w, 50w and 150w full 2 
scale (50w and 150w full scale ranges are only 
for 4 , 8 and 16 ohms impedances ) type of 
measurement: unbalanced dB scale : 13 dB to 
17dB on all ranges , Impedance Ranges (Load ): 
twelve switch selected impedance viz . 4 , 8 , 16 , 
50, 75, 125 , 150 , 600 , 1K, 2K , 5K and 10K 
in ohms. Impedance accuracy : + 3 % at 
1KHz45 % from 20 Hz to 20KHz 
Digital IC Trainer Kit 
Specification - input 16 logic input toggle 
switches . One push button for Mono 
| pulse . Output: 16 logic output LED display. 
7segment display software D -bound Mono 
pulse generator. Microcontroller based 
T + L clock generator 1 Hz, 10 Hz , 100 Hz, 
1 KHz, 10 KHz, 20 KHz, DC - Power supply 

tapings. 
3 Power supply 

DC variable regulated 0 - 30V dual power 10 
supply - Input Voltage AC 230 V 50Hz 
Output Voltage 280- 30V 
Adjustable through 2 ranges . 
Output current 2x0 - 3A limit ripple voltage: 
IMV. Load regulation : CV < 100MV ; 

CCC5x10 -3 +5MA , 30 digit digital display 
4 AM /FM Function Generator 

2Hz to 2MHz Frequency output in 8 ranges. 
Verscitile waveforms sine, squares, triangle, 
Ramp, pulse and DC outputs. Standard AM , 
balalnce AM and FM Modulation outputs . 
Internal/External sweep control low distortion 
for sine wave form less than 1 % typically 
variable symmetry for generating saw tooth 
and pulse wave forms. 4 digit digital LED 
display variable DC Offset Control. Output 
level control with 20 dB and 40 dB 
Attenuator. 20Vp-p output level in open 
circuit . Dedicated auxiliary function 

generator 20MHz . 
Sree Rama Government 

( Sd .) 
Polytechnic College, Thriprayar, 
P. O . Valapad , Thrissur. 

Principal. 


The tenders should be superscribed as Tender 
No . P 1 / 3 / 2010 - 11 due on 20 - 8 - 2 01 0 at 3 p . m , and 
addressed to the undersigned to reach him before 
20 - 8 - 2010 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a .m . on 21-8 - 2010 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
Rs.450 including VAT which is the price fixed for the 
same and which is non - refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender form will be closed at 2 p . m . on 19 - 8 - 2010 . 
Drafts , Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the form be sent per 
V .P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
Rs. 208 including VAT per copy . 

As per tender condition the tenderer should sent 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value of Rs. 50 and an EMD of 
1 % of the total cost of the articles tendered . Tenders 
without agreement and EMD will be rejected . Those who 
want the tender form by post should send Rs. 466 (By 
Post Rs. 258 ) including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firms who desire to get tender forms 
should send an additional amount of Rs. 75 along with 
the cost of tender forms. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
എ ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പവർ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ക്ഷണിച്ച ദ ർ ഘാ സ് 
പി1 / 3 / 2010 - 11 ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 20 - 8 - 2010 , 
3 മണിവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1/ 3 / 2010 - 11 തീയതി 20 - 8 - 2010 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 20 - 8 - 2010 - ന് 3 മണിക്കുമുൻപ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 21- 8- 2010 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് ദർ ഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 416 രൂപ ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
19 - 8- 2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
വി . പി . പി . ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു 
പ്രതിക്ക് 208 രൂപ ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത വും 1 % നിര തദ വ്യവും വയ് ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
466 രൂപ ( തപാലിൽ 258 രൂപ) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 


l 20IVIZ. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 

[ No. P1/ 3/2010 -11] 
No. P1/1450/2010/ AE & I. - 

14th July 2010. 
Due to some technical reasons the last date for 
Tender No. P1/ 3/ 2010 - 11 for the purchase of Equipments 
for the Power Electronics Lab of AE & I Engineering 
Department to Government Engineering College, 
Kozhikode is hereby extended upto 20 -8 - 2010 at 3 p . m . 
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SHORT TENDER NOTICES 


ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., 
GD5916958 -673 005 29m 610108 600320Gomom . 

കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപ്രതം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
75 Qol Asl crowladol coQQCOOMBOO . 


DETAILS OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


No. B -614 /2010 . 

7th July 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Mechanical Workshop for the use of 
Government Polytechnic College , Mattannur. 


Estimated Cost - Rs. 1,84 ,800 . 


E . M . D . — 1 % 


Cost of tender form - Rs. 400 + VAT . 


Last date and time for sale of tender form — 20 -8 -2010 , 
11 a. m . 


Last date and time of receipt of tender form 
20 -8 -2010 , 2 p . m . 


Date and time of opening of tender — 20 -8 - 2010 , 3 p . m . 


മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Crosa080 


0 


01 1,84 ,800. 


M100 (801101 % 


BØPEIɔm Golbomlong jerojol 400 + coğ . 


1. DC Regulated Variable Power Supply (0 -60V), 5A 

Output voltage : 0 -60 V Continuously variable 
Output current : 5A 
Metering 

: 3 Digit DPM . 
Meter Accuracy : + 3 counts . 
Constant Voltage Mode : 
Line Regulation : +0 .01 % for + 10 % change in 

line output. 
Load Regulation : +0 .01 % for load change from 

zero to full load . 
Ripple & Noise : Less than 1m V rms. 
Constant Current Mode : 
Line Regulation : + 0 .1 % for + 10 % line change . 
Load Regulation : + 0 . 1 % for change in output 

voltage from 0 Volts to 

maximum output voltage . 
Ripple & Noise : less than 0 .05 % rms. 
Overload Protection : Automatic overload and short 

circuit protection . 
Line Voltage : 230V AC + 10 % , 50Hz 
Warranty 

: 1 year from the date of supply 
2. DC Regulated Variable Power Supply (0 -30V ),2A 

Output voltage : 0 - 30 V Continuously variable 
Output current : 2A 
Metering 

: 3 Digit DPM . 
Meter Accuracy : + 3 counts . 
Constant Voltage Mode: 
Line Regulation : + 0 .01 % for 10 % change in 

line output. 
Load Regulation : + 0 .01 % for load change from 

zero to full load . 
Ripple & Noise : Less than 1m V rms. 
Constant Current Mode : 
Line Regulation : + 0 .1 % for + 10 % line change . 
Load Regulation : 20 .1 % for change in output 

voltage from 0 Volts to 

maximum output voltage . 
Ripple & Noise : Less than 0 .05 % rms. 
Overload Protection : Automatic overload and short 

circuit protection 
Line Voltage : 230V AC + 10 % , 50Hz 
Warranty 

: 1 year from the date of supply 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
ml00100 NO@ N020 -8 -2010 , 11 om . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOON - 20 -8 -2010 , 2 zom ). 


Börelom MOM 000100 NOB1020 - 8 -2010 , 
3 em . 


No. B -662 /2010 . 


7th July 2010 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Electronics Engineering Department to 
Government Polytechnic College , Mattannur. 


Estimated Cost - Rs. 3,22,750 . 
E . M . D . — 1 % 


Cost of tender form — Rs. 400 + VAT. 


Last date and time for sale of tender form — 19 - 8 - 2010 , 
11 a. m . 


Last date and time for receipt of tender form 
19 -8 -2010, 2 p. m . 


Government Engineering 
College , Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


Date and time of opening of tender — 19-8 -2010 , 3 p. m . 
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High School, Naduvil 670 582 . Last date for the receipt of 
tender form is on 30 - 9 - 2010 , 11 a. m . and tender will be 
opened at 3 p . m . on 4 - 10 - 2010 in respect of such 
tenderers or their authorized representatives also may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 


മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 3,22,750 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 8- 2010 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 8 -2010 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 8 - 2010 , 
3 മണി. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Technical High School, 
Naduvil obtain the requisite tender form on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 
Rs. 400 + 4 % VAT is the price fixed for a form /set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender form will be closed at 29 - 9 - 2010 , 11 a . m . 
Cheques, Demand Draft, Postage Stamp, Postal Order etc . 
will not be accepted towards the cost of forms nor will be 
sent as Value Payable Post. Duplicate tender forms will be 
issued for Rs. 200 + VAT @ 4 % per copy. 
Note :41. EMD — 1 % of the total cost of the item to be 

submitted also be with tender. 
2 . An agreement to be executed and signed in the 

Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 also be with 
tender . 


- (3 ) 


No. B -663/2010. 

7th July 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Heat Engine Lab to Government 
Polytechnic College, Mattannur. 

Estimated Cost - Rs. 70,000 . 
E. M. D . 1 % 
Cost of tender form - Rs. 400 + VAT. 

Last date and time for sale of tender form - 20- 8 -2010, 
11 a . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 - 8- 2010 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender — 20 -8- 2010, 3 p. m . 

മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ 
ലാബിലേ ക്കാ വ ശ്യ മാ യ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 70,000 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 8- 2010 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 8 - 2010 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 8- 2010 , 
3 മണി. 


സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ 
ഹൈസ്കൂൾ, നടു വിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ 
നിന്നും വിവിധ ലാബുകളിലേക്കും വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്കും 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് നമ്പരും 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഘു വിവരങ്ങളും 
ചേർത്ത് സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, നടുവിൽ, 
തളിപ്പറമ്പ് വഴി എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 30- 9- 2010 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 10 - 2010 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദർഘാസ് നൽകിയവരോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധിയോ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ്നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ടെക്നിക്കൽ 
ഹൈസ്കൂൾ, നടു വിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ 400 രൂപ + വാറ്റ് 4 % അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത 
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 29 - 9 - 2010 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
വി . പി . പി . (പകാരം അയച്ചു തരു ന്ന തു മ ല്ല . പകർപ്പ് 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഫോമിന്റെ വിലയായ 
200 രൂപ + വാറ്റ് 4 % നൽകിയാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 
കുറിപ്പ്: - 1. നിര ത ദ വ്യം - വിത രണം ചെയ്യുന്ന ഉ പ ക ര 

ണത്തിന്റെ ആകെ വിലയുടെ 1 %. 
2. 50 രൂപയുടെമുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


Govt. Polytechnic College , 
Mattannur. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 
No, D / 478/ 2009. 

| 1st July 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores to Technical High School, Naduvil. 

- The tender should be subscribed No . D / 478/ 2009 for 
the supply of certain tools and equipments and 
addressed to the Superintendent, Government Technical 
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- 


(2 ) 


DETAILS OF ITEMS 
Item with specification 


Quantity 

(2 ) 


(1) 


500gm . 


I. ELECTRONICS SECTION 


2 


(a ) Equipments 
1. C . R . O . 

(2H2 to 2M2/ 1Mz- 10Mz ( sine) & 2Mz (Others ) 
in 7 steps (Variable ) Sine square, Triangle , 
Ramp, Pulse and TTL Out put 20 Vpp out put 
and DC offset 30MHz Frequency counter 
Rise & Fall time < 50 ns 16 x 2 character LCD 
Display TTL , Out put 50 ohm out put 
Impedence modulations 20dB , 40dB , ( fixed ) 

and 20 db variable 
2 . Power supply 

DC regulated single output variable power 
Supply -0 -30 , 0 -5AMP. Input-230V + 10 % 

Digital Display. 
3 . Function Generator 

2 MHz AM /FM function -pulze Generator 

30MHz frequency counter 
4 . Bread Board 

Length - 17 Cm 
Width - 6 .5 Cm 
5 . Panel Meter 

Ammeter s 
0 – 100 uA - 5 Nos. 
0 – 500 uA -5 Nos . 
0 – 100 MA -5 Nos. 
0 – 250 MA -5 Nos. 
0 – 500 MA -5 Nos. 
Volt Meter 
0 – 1V 5 Nos. 
0 - 10V 5 Nos. 

0 – 30V 5 Nos. 
6 . Rheostat 

2 Amp - 100 12 
7 . Multy meter (Digital) 
8 . Multy meter (Analog ) 

(b) Tools 
1. Soldering iron 
2 . Screw Driver Set 
3 . Spaner set 
4 . Cutting plier 
5. Wire stripper 
6 . Tweezer 


(c ) Consumables 
1 . Soldering led 
2 . Step down transformer 
3 . Transister (BC 548 ) 
4 . Transister (BF 195 ) 
5. Transister (BL 107) 
6 . Diode (1N 40G ) 
7. Zenor Diode (5.6V ) 
8 . Zenor Diode (4.9V ) 
9 . Capacitor ( 100 PF ) 
10. Capacitor ( 100 mfd ) 
11. Capacitor (100 mfd ) 
12. Capacitor (10 mfd ) 
13. Capacitor (22 mfd ) 
14 . Capacitor (47 mfd ) 

II. MOTOR MECHANIC SECTION 
1. Second Hand Diesel Jeep 

(Running Condition ) 
2 . Diesel engine (4 cylinder ) 

(Second hand for practical purpose ) 
3. Diafram Type clutch 
4 . Rack and pinior steaving gear box 
5 . Tandem master cylinder 
6 . Wheel cylinder 
7 . Battery (12 V 60 AH ) 
8 . Distributer Assembly (4 Cylinder ) 
9 . Ignition coil 
10 . Ignition switch 
11. Spark Plug 
12 . Dynamo ( Jeep ) 
13 . Starting Motor ( jeep ) 
14 . Electric regulator 
15. Dimmer Switch 
16 . Head light ( Assembly) 
17 . Head light Switch 
18. Electric Horn 
19 . Electric Horn ( relay) 
20. Horn Switch 
21 . Side indicator Switch 
22 . Side indicator flasher 
23 . Side indicator Buzzer 
24 . Side indicator light set 
25. Arbor prell (For Clutch ) 
26 . Hydraulic jack 
27 . Piston ring compressor 
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4 . Screw driver, Heavy duty, flat end 

( 10 " taparia ) 
5. Screw driver, Medium , flat end (8" taparia ) 
6 . Connector screw driver (6 " taparia ) 
7. Pocker (standard size taparia ) 
8 . Line tester (10 cm . taparia) 
9. Steel Almirah ( 180" X 90" X 45" , 

18 guage sheet, 4 shelves ) 


VII COMPUTER LAB 
1. Honda power generator (AC ) 2800 VA 

(Run by kerosene ) 


Office of the Superintendent, 
Technical High School, 
Naduvil , Kannur. 


(Sd .) 
Superintendent, 
Workshop Instructor, 

(in charge). 


III . CARPENTRY SECTION 
1. Iron Jack Plane (200 mm ) 
2 . Hand saw (400 mm ) 
3. Firmer Chisel (12 mm ) 
4 . Mortese Chisel (12 mm ) 
5 . Claw Hammer 
6 . Scriber 
7 . Marking gauge (Standard ) 
8 . Trysquare (150 mm ) 
9. Steel Rule ( 300 mm ) 
10 . Bench Vice (4 " ) 

IV . FITTING SECTION 
1. Flat file (Bustard Double - Cut) 300 mm 
2. Triangular file ( 100 mm ) 
3 . Safe edge File (150 mm ) 
4 . Square file ( 150 mm ) 
5 . Try square ( 150 ) 
6 . Steel Rule (300 mm ) 
7. Hacksaw Frame (300 mm ) 
8 . Engineers Vice (4 ") 
9 . Power hacksaw Blade (Standard 

High Speed ) 
10 . Universal Surface guage ( Standard ) 
11. Scriber (150 mm ) 
12 . Centre Punch (400 mm ) 
13 . Dot Punch (400 mm ) 
14 . Ball Peen hammer (250 gm ) 

V. WELDING SECTION 
1. Welding hand sheild with Welding glass 
2 . Welding helmet with welding glass 
3. Apron with full covering set 
4 . Engineering vice (4 " ) 
5 . Electrod holder 
6 . Welding cable 
7. Try square 
8 . Steel rule 
9 . Hack Saw frame (Adjustable) 
10 . Gloves 
11. Gloves with plain glass 
12 . Chisel 
13 . Plier 

VI. ELECTRICAL SECTION 
1. Combination plier (8 " taparia ) 
2 . Long Nose plier (8 " taparia ) 
3 . Screw driver, Heavy duty , flat end 

(8 " taparia) 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D -816 / 2010 . 

9th July 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply, 
installation and demonstration of Diesel Generator set to 
Electrical Department to Government Polytechnic College , 
Kasaragod 

The tenders should be superscribed “ Tender 
No. 1/2010 -11 for the supply of Equipments to Electrical 
Department and addressed to the Principal, Government 
Polytechnic College, Kasaragod , P . O . Periye - 671 316 . The 
last date for the receipt of tender is on 31- 8 - 2010 at 
11 a.m . The tenders will be opened at 2 p . m . on the 
same day in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kasaragod , 
P . O . Periye-671 316 may obtain the requisite tender forms 
on which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 416 (Rupees four hundred and sixteen 
only ) which is the price fixed for the tender form . The 
tender forms are not transferable . The sale of the tender 
form will be closed at 3 p . m . on 30 -8 - 2010 . Cheques, 
Drafts , Postal Orders etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms nor the forms sent by V . P . P . 
Duplicate tender forms if required will be issued at a cost 
of Rs. 208 (Rupees two hundred and eight only ) per copy. 

Those who require the tender forms by post have to 
send a self addressed stamped for Rs. 32 envelope of size 
30 x 12 cm . after remitting the cost of tender form by 
Money Order 


1 Set 


Government Polytechnic College, 
Kasaragod, Periye-671 316 . 


( Sd .) 
Principal. 


